













































الدساع.ت 





الطائف اق .1 .س : 

استقبل جلالة الملك فهد بن | 
عبدالعزيز المقدى في الساعة 
الرايعة والنصف يعد عصمر أبس 
في مكتب جلالته بالديوان الملكي 
بالطائف رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي اللبتاني وليد جتبلاظ 
الذي يزور المملكة حاليا . 

وحضر المقايلة صاحب السمو 
الدلكي الأمير بدر: بن عيد العزيز 























القيصل استقبل قبل ذلك السيد 
جنبلاط وبحث معه في تطورات 
الموقف في لبئان . 

ويذكر 'ان الزعيم اللبناني كان ' 
وصل المعلكة الليلة قبل الماضية . 


0 لمواطين 


'  : الطلئف/واس‎ 





استقبل جلالة املك فهد دلي 


المفدى بعد ظهر امس قي الديوان الملكي 
بالطائف جمعا من الواطين النين قدموا 


اقريقيا الوسطى 
جدة/و (٠.‏ س: 
اجتمع وكيلوزارة للخارجية للشؤون 


+ مم لي , 
الأصاميرنا.:. امول ماما ايكتييف > 
م١‏ حتاريتكارد. ١‏ 
.8 حجاربيتارن 
1 لاحن م مع 1 


الشركة السعودية للالكترونيات 1 
الريياضءت 1504586 ف.ك ١‏ لعورود 
نت الاو ١‏ 













بيروت - وكالات الانياء. 


واعتبرت مصادر امنية أن كل طرقات 
الجبل والشوف غير سالكة وخطرة بسبب 
انتشار المسلحين ورصاص القنص 
المتبادل. 

فى غضون ذلك. اكيد السيد وليد جنبلاط 
ان قواتنه لن تسعح للجيش اللبتساني 
بالدخؤل الى (عالية) و(الشوف] قبل 


الترصل: الى اتغاق مشتزك مع السلطة ٠‏ 


اللبنانية. 
كما اكد جنبلاطق حديث ادل به 
الصنحيفة (السفير) اللبنائية خلال وجوده ل 


.أ. دمشق نشسزته امس انه لن يقيل بعد الاآن - 
' الحصار المقروض على الدروزمئذ عام و 


الجبل وقال: أنه ليس لديئا ما نحُسرم بعد 
الآن وليتحمل كل طرف مستولية ما قد 
يحدث فى لبنان. 


وقال انه اتخذ قرارا بذلك بعد أن وجد 


نائب رئيس الحرس الوطتي | ] نفسه زمحشورا) ف زاوية ضضيقة وبعد قشل 

وصاحب السمو الملكي الأآعير كل المساعي للتوصل الى اتفاق مض الحكم 

سعود الفيصل وزير الخارجية الليناني 

ومعلي:وزير الاعلام علي الشاعر .. : واضانف قائلا العا كان لدي النسلطة 
وكان سمو الأمير اتوي اللبنانية ما تقوله فليكن ذلك في قصر 


(المختارة) بالشوف ولبيس فى اى مكان آخر 
واى المسائل السياسية هى من مسئولية 
السياسيين ومن الافضل ان لا يتدخل وجال 
الدين فى السياسمة, . 

وقال حنبلاط ان كل القنوات مع السلطة 
اللبنانية فد سدت. هشدما الى انه لن يتخلى 
عن التحالف مع سوريا وسيسعى الي تعزيرٌ 





التحائف مع السيد نبيه برى رئيس .حركة: ” 
(امل) الشيعية للليؤائية :98 7( نو 
” ,ولوضنع وليد جنسلاط أن مشاقشة أن 


مسالل تتعلق بالموفساق الوطني يجب ان 
تحظى بمعوافقة اطراف (جبهة الخلاص 
السوطني) وخصوصا السرئينناللبناني 


الدروز ف لبنان لن تنجج لان التوجه الوطني 
سوف يبقى للهدف الابساسي للطائفة 
الدرزسة ولوكان الامر غير ذلك لكنا تعاملنا 
مع (اسرائيل) 


عستم الله أثر. حصن الرحكدمقر 





0 الاشتباكات 
خبلاط : : لن نقيل الحصاريهد الا نْ 
ومطالبنا العشرة هيالحد الادضى 


سادت مناطق الجبل اللبناني والشوف امس اجواء من التوشر الشديسد بعد ليلة من القصف المتبادل والمتواصل بين 
ميفيشيات الحزب التقدمي . الاشتراكى, وميليشيات مايسعى (القوات اللبنائية) الكتائبية على المحاور التقليدية: فيما اعلن 
السيد وليد جنبلاط وَعيم الحزب التقدمي الاشتراكي ان قواته لن تسمح ياعلدة فتح غطار بيروت فى الوقت الحاضي. 
وافادت معلومات امتية ان رصاص القنص وقع صياح امس مع بعض القذائق المدفعية المتفرقة بين حين وأخر على محور 
سوق الغرب وعيتات. وعلى محاور دير القمروديردوريت وكفرجين #وبجد 








لجنة الوساطة تتوجه الى يمقيق غدة غدا 


ل 








| 


ف واشنطن لايساعد 
على تشكيل كوه مةبالنئى 


كتب [طلعت وفا: 
قال السيد رفيق شاكر النتشةٍ 
(ابوشاكر) ممثل>< متظمة التحرير 


القلسطينية قى امملكة: ان حل الخلاف 


ش 0 المالية والاقتصاد الوطني الشيخ محمد أيا الخيل وألى يساره وزير المالية الهندية اثناء التوقيع على 


اتفاقية القرض 


على غرار ما فعل في الضفة 


(لاسلكية 1 . ب) 


2 


وغزة 


المقدم من الصندوق السعودي للتنمية لتطوير السكك الحديدية فى الهند 





"المتتيق يحتساول انتشسا)ء لجنة 


محلية (للادارة المدنية) 


أكسدنيةء قي صيدا وذلك قبل استكمال 
خطوات الانسحاب الجزثي الاسرائيلي حتى 
نهر الاولي شمال صيد! . 8 

٠‏ وأضضافت هذه الصادر ان القيادة 











“ملي للسلامعلى جلالته . الاسبق سليصسان فرنجيسة ورشيد كرامي . ميدوت/ قىءن.1* ستكون مهمتها الاشراف على كل الامور 

3 سالة لحل لة الملك ريض السوزراء الاسبق واكد ان الاتصالات ذكرت مصادر مطلعة في الجنوب اللبناني ‏ المدنية وتلقي الشكاوي و فض الاشكالات 
5 2 مستمرة مع الاطراف الاخرى فى الجبهة. ان قوات الغزو 'لاسرائيلية جددت واعطاء التصارييح. 

من رئيس وقال ان المحاولات الرامية الى بعد اف | هحاولاتها لانشاء لجنة محلية للادارة وأاكدت المصادر ان القوات الاسرائيلية 


ستنشيء لجانا مدنية محلية في كل اقضية 
محافظظة الجنوب وهى العبطية وصور 
والزهرائى ومرجعيون وينتجبيل وجزينوان 
عدد اعضاء كل لجنة ل كل قضاء سيتراوح 


رن ابه السياسية عبدالرحمن منصوري بعد ظهر واضاف بنسلاط إن مز اوعدي و | الاسرلثيلية لجرت مؤخرا سلسلة اتصالات 2 مابين عشسرة اعضاءوه١‏ عضوا حست 
يبانة امس مع سغير جمهورية افريقيا الوسطى 1 1 مع عدد من الفعاليات والشخدسيات ١‏ حجم البلدة ا معنيية وذلك كمقدمة لاقامة 
:+ الدى المملكة نيماكس اسماعيل الذي سلمه (النتمة صفحة )١5‏ | والمؤسسات غير الرسعية في المدينة ادارات مدنية جنوبي مجرى نهر الاولي على 
اه 0 الى جلالة الللك قهد ا حتت لاستطلاع رايها في تشكيل هذه اللجنة التي غرار الادارات التي اقامهاالاحتلال 
0 رئيس جمهورية اقريقيا . سلام فيفل ممارسات ١1‏ الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
5 بعض جهرة سمية ائة لنند 5 بح 2ج 1 نّ. 
١‏ 3-3 ات ا ا اله لبنان .. 2 37 1 إزايد 00 
من ا وم 2 18 2 في : من اليد لرئيس لايراني يكون التصرف الاسرائيلي على هذا السعيد 
له بعل اعد 0 بو ب 35 ع - 05 
0 الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسطء بيرهت - 1 ف - ب : | «تلفى رئيس 5 ال ولج إمقنضة لالعاء دور التؤسسيات الرسمقة 
أبي* كما أجتئع مع سفير مالطا لدي المملكة اعرب السيد صائب سلام رئيس الوزراء ا الشيسخ رَليد بن سلطان آل نهيان التابعة للدولة اللبنانية في الجنوب والذي 
يل نه جورج صليبا ‏ اللبناني الاسيق والزعيم السياسي لطائقة ١‏ وماق كافاوية امس من الرئيس الأيرا بدت تباشيره في انذار القيادة الاسرائيلية 
3 السنة عن مخلوقه من لن يكون (التضلمن | 2 لد خا لياس | للموظفين المرسميين باخسلاء مبنى قصر 
3 أقئة ند أددة اللبناني) الذي بدا العام المنضن. يان | عل خامسيى لق بسلا 216 0530| الغل و:صيرا: 
برقية شكر جوايد لتتخاب امين الجميل رئيسا للجمهورية قد. ) والعلاقات الثنائية بين البلدين نِ 
لجلالة الملك بدا يتلاب + 000 وقام بنقل الرسالة وزير خارجية ايران | ومما يدكر ان قوات الاحتسلال كانت 
لي - ووش ماه أعوب السي نمي حديث آكبرولاياتي خلال استقبال رئيس دولة | وزعت منسذ بضمعة اشهر استمارات على 
عملي 2 ص الشيخ. رايد للتليفزيون موت اللبتاتي. لعي العف 8 له م ظير امس باستراحة | مخاتير القرى في الجنوى والقطاع الشرقي 
لبه حجدةرق.1. اخطاء الام الجرف. للحصصول على معلومات محددة حول كل ما 
ل تلق جلالة اللك فهد المقدى برقية شكر | الحالة . وقال : أن محتئف الاجهزة مش | ' موحضر المقابلة رئيس ديوان الدولة | يتعلق باللواطنين اللبنانيين. 
جوابيةمن سمو الشيح زايد بن سلطان آل | المكتب الثاني (مخايرات الجيش اللبذلني) 1 الشيخ سرور بن محمد وممثل رئيس الدولة ومسن جهة اخسرى واصلت القوات 
ق* تهيان رئيس دولة الأمارات العريية المتحدة | والامن العلم والنيلية العسكرية العامة ] السيند احمد خليفة السويدي دعذيد | الاسرائيلية اعداد مطار «الخيام. الذي تبلغ 
ب ل" 0 0 0 ولجهزة الاعلام الرسمية تقوم يبعش | البترول والشروة المعدنية الدكتور ماع | ممساحته * دونما وتقوم الجرافات 
. 1 الذايين السابعة ‏ عشم المرفت لس برجزع العدلتن الترددي ]| سعيد العتيبة والسفبر الايراني فى ابوظبى | الاسرائيلية الضخمة منذ * ايام باقالمة 
د وقد عبر الشيع زليد لجلالة اللك عن | وأشاف مائي سلام تكد . زوين | معجود سادات اذرشامي مهبطين لطاششرات الهليكوبتر العسكرية 
إنة.* | الشكر والامتتلن على مشاعر اجلالته | تعيش ظروقا غير عادية زلاسلام لهذا بك أ. ” يقد عادروزيبر الضارحية الايداني | الاسرائيلية ي هذا المطار بالاضافة الى 
الاخوية ألنييلة . ألا بمساندة الشرعية والتضامن) . ابوظبى ظهرأمس الى جهة لم تحمدد فلم | مدرجيه اللذين سيعدان لاستقبال 
ودعا الله ان يمتع جلالة اللك يفون كما انتقد صمائب سلام بشكل غير ميفشر ١‏ يعلن إى شيء عن مضمون الرسالة . الطائرات الاسرائيلية. 
2 الصحة والسعادة وان يمن على الشعبي الأعمال الملبية ليعض الزعماء . ودعا |-. وكان اعلن فى طهران اى ولاياتى سيبدا 
ازفيعاة ردي يكل خين مرفامنة غى نئل قدادة- | هؤلاء الى التصرف بطريقة ايجابية لان |[ فق:يولة الامارات جولة فى الشرق الاوسط 














التتضرقات ‏ السلئية .كن قصل؛ الى الجل : 


- وافريقيا. 





وزيمر اليج يقئد مزاعم. .ظطهمران 


0 الرياشن : " 


استتعلرها 


ند مقي ونيد الحم لوقاف عبد اوعاب عبدالواس هرم 3 
اجهزة الاعلام الايرانية من أن المملكة لاتيسر اسكان 
أيران. في المتلزل التي تود بعد اسكتن الحجاج الايزتيين.. . 





حول اسكتان الحجيج اادداسيتتن 


الايرانيين استتجان الدود لسكنامم اسواء عن طريق مؤسسة 

حجئج آيران ٠‏ لوبطريق مياشربين بعتة لسكان حجاج ايران واي 
.امائك لو موجر يخقارون داره لسكنى حجلبهم وبالعدد للذي 
يغطي اعدادهم ٠‏ فئ'للؤقت نفسه فان مؤسسات الملولفة اننا 
١‏ قامت من احل راحة الختباج الفردية ٠‏ وقد انشآت وزارة الحج 






مذكرة اورويية لليتان 
تطالي يتامين حملية 
اللاجتين الفلسطينين 


بيروت/رو - 1.خ : 

تلقت وزارة الخارجية اللبنائية امس 
مذكرة ياسم للجموعة الأوروبية تطالب 
الحكومة اللبثائية بتأمين حماية اللاجنين 
الفلسطيتبين وممتلكاتهم اثر الحوادث التى 
يتعرضون اليها يويعا . 

وسلم الذكرة باليونيس زوكرا قوس 
القائم بالاعمال اليونانىي فى لبنان ‏ 





عاد الى بيروت 

بيروت افا ب 

عاد الى بيروت ليل السجمعة ؛ السبت 
الماضي رويرت ماكفرلين المبعوث الخاص 
للرئيس الامريكي ريغان ف السرق الاوسط 
قادما من تل ابيب 

وقالت اذاعة لبنان ان ماكفرلين سيلنقى 
مم المسئوليز اللبنانيين لاطلاعهم على نتائح 
مباحثاته الاخيرة مع موشىأرينزوزير الحرب 
“الصهيونى واسحاق سامير وزير الخارجية 
الاسراميلية 

كما سيبحث ماكفرلين مع السثولين 
اللبنانيين المشكلتين الرئيسيتين ىق حدول 
الاعمال وهما الموقف العسكريي ى الجبل 
الدرزي الملسيحي ف عائية والتوف 
والتنسيق ف اطسار أعادةٌ نشمر القوات 
الاسرانيئية و لبنان الذى سييفذ قرييا 


القاسطيتى - كفلسطيتي لايمكن أن يتم 
يدون عودة العلاقات الطبيعية مع سوريا. 
وقال قى تصريح ل(الرياض) اتنا تتمتى 

للجنة الوساطة المنيثقة عن اجتماع المجلس 
المركزي ايان الاخير النجاح فى 
اعمالها ومهمتها 

ومن ناحية ثانية, ذكر ابوشاكر ان زيارة 
ابوعمار للمملكة ثم تحدد بعد الا ان السيد 
عرقات يقوم بين الحين والآخر بالتشاور مع 
جلالة املك فهد - 

وردا على سؤال حول احتمال تشكيل 
حكومة في المنفى قال ابوشاكر : لاشك ان 
موضوع تشكيل حكومة منفى هو موضوح 
بحث ودراسة . الا انها ليست دراسة 
جديدة فى الوقت الحاضر لعدم وجود ميرر 


واتتقد ابوشاكر في هذا الصسدد موقف 
الولايات المتحدة الأمريكية اللعادي للحقوق 
الفلسطينية . وقال ان استمرار هذا الموقف 
لاساعد على تشكيل حكومة فلسطينية في 
المنقى تتعامل مع الاشباح وتحقق أمالا 
وهمية. 

وقد المصالحة 
يتوجه الى دمشق غدا 


© في عمان , نقل مرأسل (القطرية) عن 
مصادر وفد الوقاق المتيثق عن المجلس 
المركزي الفلسطينى قولها أن الوقد حصل 
على موقف محدد من الزعيم الفلسطينى 
السيد عرفات معائجة الأزمة داخل حركة 
(فتح) من جية والخلاف بين الحركة وسوريا 
من جهة اخرى . ٠‏ 

وتكرت هذه المصادر أن الوفد الذي 
تجرى حاليا مشاورات بين اعضائه برض 
تنسيق برامج عمله قبلتوجهه الى 
دمشقغدا + يأمل فى ان يحصل على موقف 
محدد من الجاتب السوري ومن المعارضين 
قى حركة (فتح) مشيسرة الى 
ان الوقد السذى يضم 18 


_ عضوا برئاسة المحامى أبراهيم بكر عضو 


المجلس المركزي سيجتمع معالسيد 
خليلالوزير (إيوجهاد) نان نائب القائد العلم 
لقوات الثورة القلسطينية وعضو اللجنة 


المركزية لحركة (فتم) المقيم حاليا فى 
طرايلس بشمال لينان .. كما سيجتمع مع 
عمثلين للحكوبة السورية وكذلك قادة التمرد 
فى قتح . 
(التتمة صفحة )١5‏ 
الملك حسين تسلم 
رسالة من مبارك 

عمان -و أ اس 

تسلم الملك حسين عامل الاردن امس 
رسالة خطية من الرئيس المصري حسنى 
مبارك تتعلق بتطورات الاحداث ف المنطقة 
العربية وسيل معالجتها. 

وقام بتسليم الرسالة الدكتور اسامة 
الباز مدير مكتب الرئيس المصري للشنون 
السياسية تدى اجتماعه ظير آمسن مع 
العاهل الاردني 

وكاى الداز وصل الى عمان ف وقت سسابق 
أمس ص تحرك مصرى جديد 
زراجع ص 18 


البلدية في الضفة والقضشاع 


عمانق ١ن‏ أءوءاءخ: 

افادت انباء الأرض المحتلة ان سلطات 
العدو تدرس الآن خيارات عدة للخروج من 
المازق الذي وقعت فيه اثر اقالة عدد من 
روّساء المجالس البلدية المنتخبين فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة . 

وذكر نقردر_نشرته صحيفة (صوت 
الشعب) الأردنية امس أن بينامين بن 
العيازر منسق الحكم العسكري فى الضفة 
والقطاع اجرئ مشلورات موّخرا مع اثلاث 
من الشخصيات العربية لتتولى رئاسة ثلاثة 
مجالس بلدية قى الضقة الغربية بدلا 
من الرؤساء الذين عزلتهم سلحلات الاحتلال 
وذلك كاحد الخيارات التي 


و. 

وجاء في التقرير انه اثرتدهور الأوضاع 
الأآمنية والاقتصادية فى عدن الضفة 
الغربية ويعد فشل اللجان البلدية التى 
عينتها سلطات الاحتلال ورقض المراطتين 
التعامل معها . وفى ضضوء تجعيد وضع 
اليلديات وعيزها فان سلطات الاحتلال 
تدرس دتفيذ وأحد من ثلانة خيارات : الآول 
يسعى لاقالة كافة المجالس اليلدية وتعيين 
لجان اسرائيلية بدلا عنها مناجل زيادة 
الضغط والقمع ضد المواطتين العرب 
الفلسطيتيين لدفعهم الى الهجرة وتفريغ 
الأرض من سكانها فى ثطاقٌ الضم الفعلي 
للكيان الصهيوني . 















. والأوقاف هذه اللؤسسات تّينة لطلب الكثير من الحجاج ويعثات 
:© الحجاج الررسمية وقد تبت جدولها وتتوقع له النجاح والثماء ان 
عاء ألله من لجل ادام الخدمة التي تضعي آليها حكومة جلالة 
املك المعظم ويقِمًا لتوجيهات جلالة الملك. القهد المقدى جفئله 
:اللعائدي يتلمع بنفسه برحة- الحجاج ٠‏ ويهذا يتضح أن للملكة 
]| العربية . السعردية لاتحول. دون ' أن: أيستلجر حجالم ايان 
٠‏ ولاغيزهم من الحجاع الشمكن الذي يحتاجوناليه فى مكة المكرمة 
ا ل مص و 0 له وياد 


وقال محاليا فى تصهم ل [الرياض) تشرتةقي مطلبعتها الثانية 
يوم امض ان كومة العلكة تسعن جأهدة لتيسيرحج:الوافدين : 
ألى ابِيْت . آقه الحرام وتحرطى علس" أن ينعم اجاج . يكل. 

ماتستطيعان تتتدجه من أجل ولحتهم ٠١‏ وي الاتسول سعلئقا دون 

ا م 2 التى سيتاجرتها 


بيروت / كوناء 



















|[ مين اوقع في صفوفها لخسائر فادحة». 


قوات العدو تجري عملية تمشيط واسعة يبن خلدة 
والدامور 


قطعت القوات الاسرائيلية امس طريق بيروت - صيدا وقاست بعملية تمشيط بالندرات 
بين منحاقتي خلدة والدامور جنوبي العامسمة اللدنانية وذلك للمرة الثانية 

وآفادت مصادر لبنانية ان القوات الاسرائيلية استعملت أضافة إلى الاسلحة الرشاشة 
ديابات من نوع «ميركافاء الاسرائيلية الصنع ف. عمليات التعشيط. 

ولم توضح عذه ا مصادر اسباب قيام القوات الاسراتيلية بعمليات التمنيط ا مكتفة هذه. 
- وعزا ممجافيون محليون .هذه العمئية الى تعرض احدى دوريات القوات الاسرائيلية الى 


اما الخيار الثانى فيؤيد اقالة كافة 
المجالس المنتخية ويطالب يتعيين لجان 
عربية وغير أسرائيلية تكون بمثاية اداة فى 
يد هذه السلطات لتنفيذ سياساتها الختلفة - 

اما الخيار الثالث قيطائبي ياجراء 
اتتخايات جديدة للبلديات شريطة اقتصار 
نشاط المجلس اليلدية على تقديم 
الخدماتالمحلية فقط ‏ 

واشار التقرير الى أن موشى اريتز وزيد 
الحرب الصهيوني قابل وقدا يمثل بلدية 
الخليل يعد وقوع مجزرة الجامعة الاسلامية 
فيها وعزل مجلسها البلدي ووعدهم يدراسة 
طليهم باجراء انتخابات بلدية في للخليل 
ومدن الضقة الغربية . 





0 ع 
الحارثي يودع الرئيس 
اليمتني فمتاسية انتهاء 

عمله 

صتعاء” واس 

استقيل رئيس الجمهورية العربية 
اليمئية العقيد علي عبداف صالسح امس 
السفير طراد الحارثي وذلل بمناسبة انتهاء 
عمله كتسفد. للمملكة لدى دسنعاء. 

وقد نوه الرئيس اليمتي بالجهود التي 
بذلها السعير طراد الحارثي خلال فترة عمله 
ي صنعاء لتدعيم العلاقات بين البلدين 
الشقيقين. 

كما اعرب السفيرطراد الحارثي عن 
تقديره لالقيه من المسئولين اليمنيين من 
عون ومساعدة لادلء مهام عمله. 

وكانت الموافقة السامية صدرت الشهر 
الماضي بنقل طراد الحارثي للعصل كسقير 
فوق العادة ومفوض لجلالته لدى 
الجمهورية العراقية وتعرين السيد علي بن 
محمد القفيدي سفير! فوق العادة ومفوضا 
لجلالته لدى الجمهورية العربية اليصنية. 


جرييدة يومسية 
دز 


نفبدرعن مؤمصّة 
امامت الصحفين 


كاد 


ف لإخراعم الغا ضَاية: 
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حزام الرعب.. أم صدمة التخلف!! 

لم يتغيرشىء في السلوك السياسي العريي. سواء ما كان 
مصدره عربيا تتراوح أفكاره بين العقوية الى حد الخلل 
بتوازن المواقف. اوخارجيا لأ يعنيه من هذا الارتباك, 
والتصرف اللاواقعي الا أن يراقب العملية من فوق ويحاصر 
الانفجارات التي قد لا تؤثر على مصالحه فقط.. 

فعلى مستوى التاريخ العربي القريب. وبعد خروج أقواج 
الشعب الفلسطيتي من أراضيهم. كان رد الفعل المباشر 
لعقدة الذنب. إن صح ذلك. عند بعض الاوروييين 
والامريكان هو محاولة توطين القلسطينبين في كنداء والولايات 
المتحدة الامريكية واستراليا. الى جانبي بعض الدول 
الاوروبية الاخرى.. 

ونحن على ثقة تامة ان الذين يتعاملون معنا بهذا 
الاسلوب. ويخرجون الفكرة من جديد كأطروحة ضمن 
الحلول القائمة. لا يعلمون ان هذا النوع من الحل لا يشكل 
أزّمة فلسطين وحدهاء حتى لوتوزع هذا الشعي على قارات 
العائم كلها. على سبيل الاقتراض ققط.. المشكلة الحقيقية ان 
التعايش السلمي بين العرب والصهاينة هو الجدلية الصارمة 
ف الدستور السياسي. الواقعي في الوقت الحاضص, 
والمستقيل. - 

اسرائيل قامت ولها اساسيات نظرية وايديولوجية مد عومة 

من المعسكر القربي بكل الامكانات. ومعنى ذلك انها الممكل 
التاريخي نصدق النوايا لهذا المعسكر؛ رغم ان كل الفروض 
والخوقعات لا تجعل هذه الدولة تملك مقومات اقليم تتمو 
داخله حلول اقتصادية أوسياسية تهىء لدولة صاحبة 
مكانة في التاريخ. قادرة أن تستمر داخل حدودها.. 

هذا القول لا نطلقه من منطقة الحلم في الذاكرة العريية. 
واتما نستدل بلك على الارقام والاحاديث التي تفزع العدو 
الآن بالهجرة المضصادة. التى كشفت ان وحدة هذا الشعب 
المغتصب لا توحده الا سياسة الفزع وحالة الاستنقار الدائم 
للحسرب.. ففي لبنان. ويعد المسيرة الطويلة لمعايشة الخوف. 
وكشف الواقع المرجعل الذين تحركوا من يلدانهم الى 
الفردوس ال موعود يواجهون مصاعب خطيرة. ووجدوا ان 
التكافؤ بالمعاملة, والعلاقة هي مجرد سلسلة من التعبئة 
الاعنلامية .. وهنا كانت الصدمة المضادة في مجتمع يتمو 
ويعيش على مصادر غير مأمونة من بيت المال الامريكي 
الكبير.. 

العرب. في هذه الحالة يتكئون على حائط من الرمال. بدليل 
أن توظيف عامل الزمن. والبعد الاستتراتيجي والمخزون 
الضخم من الثروات الزراعية والمواد الخام الاخرى هي 
مجرد ارقام طفيلية في الحاسب الآلي والذي دائما لاتتضح 
تتائجه الا بعلامة (ناقص)!! 


ومست "جاخ جمدل ]ل ابد 4ج جاه نفد جا ف اط لط رتب لفت فل 11 مان نوق 7 01 + ب 1101604 
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ةنق #بل لك ةم بون ا 4 رز 


حزام القارات المتخلفة كما تتحدث عنها الفلسفة الغربية 
المعاصرة. وتعني بها الدول التي تتقاتل من موقع الخلل 
النفسي, والشعور يالنقص من عالم ينمو ويسيطر وآخر 


3 تخنقه مجموعة ضغوط اجتماعية وتاريخية. هي الساحة 
5 الوحيدة التي تنقلص مواردها المادية بالتسلح على حساب 
3 التنمية الزراعية والصتاعية. وهي المخزون الذي لا ينضب 
2 لهجرة العقول التي بيدات تيحث عن موقع وجودها. حتى ولو 
كان ذلك على حساب هجرة الوطن والارض والتقاليد الى 
3 الارض الجديدة. 

03 المواطن العربي يقع تحت هذا السقف العالمي للشخصية 


الانفصامية. ولذك لم يكن بمقدورتا ان نحلل منشا المشكلة 
ومؤثراتها. ومن هنا كانت سلطة التقاليد ومحاورة الزمان 
التاريخي المعاصر. صارت مجرد هيجان عاطقي. وأصبحت 
موازين الخلل. اكشرمن معطيات الحل.. وهتا السيب 
الحقيقي بأننا تعيش داخل حزام القارات المتصارعة يقعل 


سلطان التخلف ومعطياته القائمة.. آ 
الحسن الثاتى : الاستفتاء في الصحراء 
شكل جديد من أشكال الولاء 


الرباط/ انقفءب: بعضكم عين في اقاليم صمبحراوية ويتعين 

قال الملك الحسين الثاني عاهل المغرب ان عليهم بالاضافة الى المسئوليات التي 
الاستفتاء الذي سينظم قيل انتهاء العام يشتركون فيها مع اشقائهم ف الشمال دعم 
الحالي في الصسحراء الغربية ليس سوى)» الطمانيتيةوالعد الةوالاخوة لاتنا على اعتاب 
شكل جديد من اشكال ولاء الجماهير ) استفتاء يتعين ان نجريه ولايشكل سوى 
الصحراوية. تجديد للولاء الاول والثائي اللذين اقسم 

وأضاف الملك الحسن الثاني الذي عليهما شعب الصحراء اعامنا». 
استقبل اول أمس ف قحسر الصخسيرات وكان موبمر القمة التاسع عشر انظمة 
بالقرب من الرباط ١*‏ محامظا جديدا تم | الوحدة الافريقية الذي عقد ف يونيق - 
ثعيينهم وحضسروا لاداء اليمين ٠‏ «أن حزيران - الماضي في اديس ابابا قر رتنظيم 
استفتاء في الصحراء القربية ثِ ديسمير 









لاوج فلا716 ال طةةة ناعة تف جز نيزن تجن ان ج72 اتاد شمف اق لجلا نفلت 1ن بت جز فط مق راي 10 





اقلاس بعثة تشا - كانون الآول ل لارؤا. 
فى الامح المتحدة..! 5 و 
1 وزبر الاقتصاد المصري 
قالت مصادرمطلعة امس ان بعثة تشاد | يجري ممياحثات في 
لدى الاسم المتحصسدة وصلت الى حد من د داد 
الاقلاس حمل دبلوماسيين آخرين على شراء 
هواد البقالة اللازمة لاطعام من فيها وهم | يقدان اق 10 . 
د رجلا وامراة وطفلا” اجتمع وزير اماي العراقي السيد تامر 
وجمع اعضاءيعثة الولايات المتحدة فيما | رزوقى امس مع وزير الاقتصاد والتجارة 
بينهم © 75 دولارا لشراء هذه المواد. الخارجية المصمري الدكثور مصصطفى السعيد 
وقطعت خطوط الياتف مع بعثة تشاد الذي يزور العراق منذ يوم لمس الأول 


وذكي ان عدة تشاديين انذروا بوجوب اخلاء 
مساكن يستأليرونها في نيويورك لتخلههم فٍ 
دفع الاجور. 

وكان للامم المتحدة في مطلع هذ! العام 
مستحقفات على تشاد تبلغ ٠١‏ ٠ر١‏ 4؟ دولار 
وهودين قد يكلفها فقدان حق التصويت في 
الجمعية العامة. 


وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات 
الثنائية بين البلدين وخاصة فى الجالات 
المالية والمصرفية . 

وكان اعلن في القاهرة اولامس ان 
السيد السعيد سييحث ‏ مع المسؤولين 
العراقيين امكلتية أعادة افنتاح المكتب 
التجاري المصري في بقداد والكتب 
التجاري العراقي في القاهرة . 








بريدة ‏ حمود الرميح' 
يتوجيهات من صاحب السمو الملكي 
الامير عبد الاله بن عيد العزْير امير منطقة 
القصيم تفرر اقامة ثلاث عدن للحجاج 
بمنطقة القصيم وذلك فى كل حن عدن: بريدة 
وعنيزة والرس وذلك لخدمة ضيوف الرحمن 
المارين بمنطقة القصيم المثجهين الى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة ذهابا وايابا حيث تع 
عقد عدة اجتماعات مكثقة لتهيئة المدن 
الشلاث لتياشر عمئها اعتبارا من ١6‏ من 
الشهر الحالي.. وعقد بعقر امارة القصيم 
اجتماع يرئاسة وكيل الامارة الاستاذ 
محمد السويكم وحضره مديرو الدوائر 
الحكومية ذات العلاقة بالحجاج حيث 
استعدت كل دائرة لتوفير الخدمات اللازمة 
لراحة الحجاج وتقرر اقامة المدينة يبريدة 
قى مدخل المدينة على طريق بريدة الزلقي 
وف عنيزة تراس اميرها الاستماذ محمد 
الحميد السليم اجتماعا ضضم عددا من 


© الدمام' - واس: 

اصدرت الغرفة التجارية 
الصناعية بالمنطقة الشرقية 
تعميمها للسؤسسات والشركات 
الوطنية والاجنيية العامنة 
بالمتطقة حول ضرورة التقيد 
باستعمال التاريخ الهجري في 
المكاتيات الرسمية والعقود 
وبيانات تواربخ الانتاج وانتهاء 
الصلاقحية مع جواز الاشارة 
للتاريِجّ المبلادي في الحالات التي 
تستدعي ذلك.. كما تضمن التعميم 
توجيها لاصداب المصالح المحلية 
يصضرورة بيان التاريخ الهجري 
على منتجاتهم حيث ستتخذة 
الاجراءات التظامية ضد 
المخالفين. كما سيتم حجز 
المنتجات ال مخالفة للتعليمات 
وضيعها. 

وقد دعت الغرفية التجارية 

جميعالمؤسسسات والشركات 

للتقيد بالتعليمات الواردة في 
التعميم لخدمة المصلحة العامة 
والحرص على التراث العريي 
الاصيل. 
© جدة: عبد الرؤوف ناجي: 

بناء على أوامر صاحب السمو 
الملكي الامير نايف بن عبد العزيز وزير 
المداخلية ورئيس لجتة الحج العليا 
لمنح تأشيرات اقامة للدة تلاثة اشهر 
من جوازات مطار الملك عبد العزيز ل 
(ثمانية الاف وتمسمائة ) عامل من 


جدة/ عبد الرؤوف نلجي 


ومن الجدير ذكره ان الشيخ محمد ناصر 
العيود يتولى الان منصب الامين العام 
للرابطة بالنيابة الذي اجتمع صباح اعمس 
الاول بسعادة الاستان / عبد الستار بيرت 
عضو المجلس التسيسي ووزير العدل 
الافضاني لايجاد مجالات جديدة لخدمة 
الدعوة الاسلامية في جموع الشعب 
الافغاني المجاهد ونثبيت مباديء وتعاليم 
الدين في نفوسهم بعكس ما يهدف اليه 
الحكم الشيوعي لتفرقتهم. 

واكد قضيلة الشيخ محمد العبود بعد 
الاجتماء بآن ديننا الحنيف من مبادئه 


عدة دول وهر باكستان - تركيا - دعوة جميع المسلمين الى مؤازرة اخوانهم 
سيريلانكا - مصر - اندونيسيا المسلمين الذين يتعرضون لحنة الغزو 
وذلك سن اجل نظافة المشاعر المقدسة الشيوعي على يلادهم واننا نناشد كل مسلم 
اثناء وبعد موسم حج هذا العام حيث أن يضع يده مع اخوانه المسلمين الافغان 


اسندت نظافة المشاعر لاحدى 
الشركات الوطنية وذلك من اجل راحة 
تاج بيت الل. 
© الاحساء - داس 

تقوم المديرية العامة للزراعة 
والمياد بامنطقة الشرقية حاليا 
بصرف الاعانات السنوية للتمور 
وفسائل النخيل عل المرَارعينَ 
بالمنطقة الشرقية والاحساء وتيلغ 
جملة الاعانات ه مليون و4141 
الف و5307 ريالا 
وبذكران انتاج منطقة الاحساء 
عن التسورلعام ١407‏ ه يلغ دا 
مليون وه الف و4 ٠١‏ كيلوغرام 
كما بلغ انتاج منحلقة القطيف 
للعام نفسسه ؛ ملدونز و50.: الف 
و17 كيلوغرام قيما بلغ انتاج 
اليجر باللنطقة الشرقية مليونا 
و14 الف و1448 كيلوغرام. 
© جدة 


- مكتب الرياضر 


كتب ‏ جاير الاسمري : 


الاسابيع القليلة القادمة 
الاختصاصيين والمهندسين 





جرى ساء يوع الخبيس بجامعة 
الاك عبد العزيز الاختبار التحريري 
بالنسة للطلبة النتسيي: الج 
الاي ينه اده 151 ١‏ عالن 


جدة / عبد الرؤوف ناجي 1 
تم اختيار فرع وزارة التجارة 
بجدة مقرا للجنة المركزية التي 
ستشرف على اعمال فروع 
المنطقة الغربية خلال موسم حج 
هذا العام وذلك تحت اشراف وكيل 
الوزارة لشؤون التموين . وذكر 
مل افرع له يتم 
دعم الفرع يعدد من العامليز 
بجهاز الوزارة المركزي ويعدد آخر 
من العاملين بالفروع الاخرى 


((]) ع مار اشغل الاعلييّة 


امت ليها المع روت ١‏ لجنية والئيت 

يعردوت لعيبا مرضة سافى, تأسشورة خرويع عور ض لعردطا 
عع الزن ى - - متمدا لسيراسعاعيل - قد سيد رمضان 
عبداشلام الينا ‏ صلاح الجداد -عاطل. 

فر شيرف عترم شيا رصا الا _تضال ع ى ليترت 
الرصة إارء 34 “باع لاسا شرن شك للشرطت . 


هنتسيا ‏ وتتراوح تقديراتهم ف 
التانوية العامة بين جيد وجيد مهدا . 
وكان الاخشار الذي استف_ق ساعة 
وسصنف عبارة عن امتهان ني 
المعلومات 

العامة وف بعضر المواد التي دررسوها 
بالتانوية العامة. 1 























يعلن محبتع أ 
عن مسر العرال السك أسما وم 
خروج وعودهة ا 
وتم يعودوا سه حت الآن وهم - 


ا 
جورج نجيب أبوأنطون 


| نا يان سلام جان 
نٍ 





فن درف عرص شيك ال تال با لمستع على تلوت 
2 د 3 





الاحد اذو القعدة 2+7أه العيد 267١‏ 
3 8015 1259 3515619 301018 :15 1051 20 157313837 53012138 38173 33 33 35 31 19 30 19 1 
مهافت ومخارس 03 نتظ ةا انان اقش را ومست نووت جاح و عش يح جاتو أ عاط عدر بحسو توعدو موه زوه 


انتقال مكاتب رابطة العالمالاأسلامي 
في ١١‏ الجاري انعقاد جلسة المجلس التأسيسي 


من المتوقع ان يصل الى المملكة في خلال 
فريق 


المستشفيات والخدمات الطبية في دبي وذلك للقيام 
بزيارة المراقق الصحية بالمملكة والاطلاع على 
التطور الصحي الكبير الذي تعيشه المملكة في 








بمنطقة القصيم: 





الامير عبد الاله 
رؤساء الدوائر الحكومية ذات العلاقة 
بمدينة المجاج حيث تقرر اقامة المدينة 


بميدان الاحتفالات الواقع على طريق 
اللدينة. 


انتقلت مكاتب رابطة العالم الاسلامي الى مقرها الجديد بشارع منصو ر بمكة 
المكرمة.. وقد علمت (الرياض) انه من المتتظر ان يعقد المجلس التأسيسي للرايطة 
جلسته ال (4؟) في منتصف هذا الشهر وذئلك للتشاو رفي اختيار امين عام جديد 
للرايحئة خلفا للمرحوم معاتي الشيخ / محمد علي الحركان. 


محمد ناصر العيودي 











#امدن للحجاجح يةبريدة وعنيزة والرس ,+ 
توشيركا فه الإحتياجات لراحةالضيوف 


وف مديضة الرس تقرر اقامة المدينة 
أعتبار!ا من بوم ١6‏ من الشهر الحالى وسوف 
يعقد اجتساع يرئاسة اميرمديتة اليس 
بالنيابة لوضع الترتييات النهائية لاقامة 
المدينة وذلك لتقديم افضل الخدمات 
الحجاج بيت الله الحرام 

هذا وسوف تقام ف كل مدينة للحجاج 
ببريدة وعنيزة والسرس مراك زللشرطة 
والدفاع المدني والمرور والنجدة والبريد 
والهاتف والاوقاف والبلدية والطرق والهلال 
الاحمر والمعسكر الكشفى والبرق. 

حيث ترف كل أمارة اشراقا كاملا على 
المدينة ومراقيتها كما سيتم تأمين كبائن 
للهاتف ومكاتب لليريد . 

هذا اضاقة الى توزيع الكتب الدينية 
والارشادية والخرائط على الحجاج لتسهيل 
مهمتهم عبر طرق المملكة . 

وسيتم تأمين قرض لتظافة المدن الثلاث 
ودورات مياه ومسكن مريح للحجاج. وهذا 
ما تحرص عليه حكومة جلائة الملك المعظم 
وسموولي عهده الامين حيث وفرت جميع 
سبل الراحة للحجاج فى كل مدينة وقرية 
يمرون يها. 


جمعية الهلال الاخمر 
ينة المنورة 
استعدادات مكثكقة 
لخدمة الحجاج 
تمت الاستعدادات الخاصة يعوسم 
حج هذا العام فى كل من المشاعر 
العقدسة والمدينة المنورة . وضمن 
استعدادات الجمصطة (بالمدينة 
المنورة) فقد 5 
وتعمل على مدار الأريع والعشري 
ساعة خلال الشنهرين القادمين ولق ولقد 
جهزت هذه المراكز بالمعدات الطيية 
الحديثة ويالاطياء الاكفاءه وكذلك 
الممرضين ‏ والجدير يذكره ان هذه 
المراكز تستقبل جميع الحالات بدون 
استثناء ‏ اما فى المشاعر المقدسة 
فسيتم توفير مقطورات تم تحويلها الى 
وحدات اسعافية موزعة بالمشاعر وقد 
تم أيضا تزويدها بالجهاز البشرى 
والفتى ,. 





© فريق طبي من دولة الامارات يزور المملكة 
للاطضلاع على النهضة الصحية بها 


مختلف مرافقها الضحية ‏ 


من الاطياء 
من ادارات الوثيق 


فرع التجارة يجدة : 


يشسرف علي الفروع بالغربية فترة الحج . 


بالاضافة الى موظقى فرع جدة . 
وقد بدآ الفرع بعدة جولات 
تقتيشية على مخازن التبريد 


مكتب الدمامر محمد هلال 
تعقد لجنة اتفاقيات الحج بالخطوط 
السعودية اجتماعات متوالية للتنسيق بين 
الادارات المختلفة بهدف ترتيب ورسم خطة 
الحج لهذا العام لنقل الحجاج وذلك على 
خسوء التطورات الحالية ومعرفة الطائرات 
اللازمة للأستفادة منها في نقل سيوف 
الرحمن خلال الوقت القائض وتوفد القوى 
البسريه اللازمة وذلك على ضوء الامكانات 
الفنية والاقتصادية والنقدية وتسارك 
الخطوط السعودية في نقل الحجاج من 
سوريا والكريت وابوظبي بالتعاون مع 
شركات الطدران الوطنية. 

بالاضافة الى ان السعودية سوف تنقل 
خلال حج هذا العام الحجاج من دبي 
بشكل منفرد واعلن مصدر مسنول بالخطوط 
السعودية الى ان السعودية على ضبوء 
التوقعات خلال هذا العام سوف تنقل حوالي 
6 الف حاج ايراني منجدة للمدينة 
وبالعكس . 

ويراس لجنة اتفاقيات الحج الاستان 
رضا حكيم مساعد المدير العام التنفيذي 
للشذون العربية والدولية واحمد بوشيت 


لانشاء اريعة انقاق 
اغلاق ميدان البيعة 
لمدة ١5‏ شهرا 


جدة/ عبد الرؤوف ناجي : 

سيتم اغلاق ميدان البيعة بوسط 
البلد (15 شهرا) ولك ب بسيب انشاء 
اريعة انفاق يهذه المنطقة . والجدير 
ذكره ان العمل بدا بهذه الانفاق 
قبل عدة اشهر , واغلق الشارع 
ولكن تأجل العمل يهذه الأنفاق 
بسبب ظهور المياه من تحت الأرض 
والتى لم تكن متوقعة . ويعد معالجة 
هذا السبب من قيل المسؤولين عن 
المشروع والمهندسين . استائف 
العمل واعطيت التصاريح من قيل 
الجهات المسؤولة باستتئافه . 


صرح بذلك (للرياض): مصدنز مسؤول بوذاية. 3 
الصحة وقال ان هذه الزيارة يقي ضمن التعاون” 
بين وزارة الصحة والقطاع الصحي بدولة 
الامارات الشقيقة كما انها تأتي بمئاسية افتتاح 
مستشفى دبي للولادة والاطقال . 





والمستودعات للكشف عن السلع 
الصالحة للاستعمال وعن الفاسدة 
لاتلافها . 


اجتماع لجنة اتفاقيات الحج بالخطوط 


مساعد (الدي_ العام التنفيذي للشنو, للسنون المالية 
والادارية وقشام اليسام مساعد المدير 
العام التنفيذي للتسويق والكابتن جزاع 
عانم مساعد المدير العام للعمليات.. 





مليون ريال 
تكاليف الجزرْء الأول من 
طريق عقبة الجوه 


أيها ‏ سعيد الاسمري : 

بلغت تكاليف الجزء الأول من 
طريق عقبة الجوه بمنطقة ا 
--«ر"امر9"5 ريال . تحدث 
يذلك للرياض عبد الرحمن ابوملحه 
مدير فرع وزارة المواصلات بأيها . 

وقال ان هذا المشروع الحيوي 
الذي نفذته وزارة المواصلات بتوجيه 
من صاحب الجلالة الملك المعظم 
وسمو ولى العهد الأمين يريط تهامة 
قحطان يسراتها ويخدم مايقارب من 
مائة ألف مواطن . ويمتد من سراة 
عبيدة الى الفرشة بطول 5١١اكم‏ 
ويتفرع منه ثلاث وصلات تخدم قرى 
بتى بشر ويلاد شريف . ويمتد على 
0 جسرا و71” نفقا و7177 عبارة قى 
جزئه الآول الذي تم انجازه وساهم 
على حركة المواصلات والنمو 
العمرانى والاقتصادي فى المتطقة , 
اما الجزء الثانى والذي سيكون له 
اثر فعال فى أنعاش المنطقة من 
جيزان حتي تجران ويلاد قحطان 
وربط اهم اعماق تهامة بمرتقفعات 
السروات وبخدم السكان عمرانيا 
وتجاريا وهو جاهز الدراسات وينتظر 
انيعتمد تنفيذه فى العام القادم كما 
وعد معالى وزير التخطيط سكان 
المنطقةيعد اجتماعه يهم مؤّخرا قى 
الجود والفرشة ‏ 








© الامير عبد المجيد 


جدة/ عبد الرؤوف ناجي: 

صرح المهندس/ معتوق رُمرمي موجه 
منطقة تبوك للاتصالات عقب أتتهاء 
اجتماع مديري المناطق الغربية بجدة - 
انه يجري الان افتتاح كيانيتين للمكالمات 
الدولية في حظة عمار وتيماء. وهي تشمل على 
تع غرف سنة للرجال وثلاثة للنساء في كل 
كبينة 

كذلك توفير الخدمات البرقية والتلكسية 
قى هذه الكبائن وأضاف ان انشاءهما جاء 
بناء على اوامرمن صاحب السصو الملكي 
الام عبد المجيد بن عبد العزيز امير المنطقة 
وتوجيهات معالي الوزير د / علوي كيال 
واضساف ايخما بناء على توجيهات امد 
المتطقة ف سبيل توفير الخدمة للحجاج 
للاتصال بذويهم فقد تم الان فتح وتشغيل 
جميع الكبائن الواقعة على الطرق البرية 
وذلك على مدار اليوم كله وخاصة بمنطقة 
تبوك وانه يتم الان تزويد هذه الكبائن بالقوة 
العاملة والاجهزة الحديثة. 


افتتاح كبينة جديدة 


جدة/ عبد الرؤوف ناجي: 

افتتح صياءح أمس السبت سعادة 
المهندس وحيد كيال مدير منطقة جدة 
للاتصالات كبينة الهاتف الجديدة والواقعة 
بمجمع الهاتف والجدير ذكره ان الكبينة 
سعتها (١؟)‏ خطا هاتقيا حيث يكن 
الاتصال لعشرين مشترك في وقت واحد.. 

وقد حضر حفل الافتكاح الاستاذ ر 
عبدالمعين القليطي مدير ترنكات جدة 
والاستاذ/ حمدان الباحث مدير الكبائن 
للاتصالات الدولية.. وعدد من منولي 
المنطقة وقد زودت الكبيتة بأحدث الاجهزة 
الحسديثة ويمكن للمشترك الاتصال بنفسه 
من غرف الاتصال بعد تحويل الخط 
العاتفي اليه دون تحديد لدة المكالمة وبعد 
انتهاته من المحادثة يقوم بتسديد الرسوم. 








بمصلحة الجمارك وقال بان مناقذ 
المملكة جميعها سواء البرية أو 
اليحرية او الجوية ب 


للعاملين لمواجة زيادة الوافدين . 


للمعلكة في موسن الحج . 





كنب : ي - 

ضمن اهتمامات وزارة الضحة 
يتقديم الخدمات 2 الصحية 
والعلاجية للمواطنين والواقدين 
..وكذا الاهتمامات التي توليها 
الدولة للمشاريع الصحية الحديتة 
تحتفل وزارة الصحة خلال شهر 
ديسمير بافنتلح مستشقى حقر 
الباطن العام الجديد .. الذي قامت 
الوزارة بانشائه مؤخرا بمدينة حقر 
الياطن وذلك الخدمات 
الصحية والعلاجية للمواطنين 


هناك والمناطق القربية من الحفر . ٠‏ 


وذكر مدير عام المستشقى 
الاستاذ عيد الرحمن الطاسان انه 
بعد شهر من الان سيتم الاتتهاء 
كليا من توقير كاقة الاجهزة الفنية 


والبشرية الخاصة بالمستشفى' , 


م 


..وتأثيث 


المستشقى بكافة 
وقال أن المستشفى يتسع 
لاستيعاب ١١‏ سريرا قابلة 
للزيادة الى ٠٠١‏ سرير 
واضاق الاستاذ الطاسان الى 
ان هناك لجنتين تم أرسالهما الى 
: من الارجنتين وذلك للتعاقد مع 
فريق طبي للعمل بالمستشفى والى 
ماليزيا للتعاقد مع ممرضات ويضم 


كما أن هناك خيراء من المانيا 


بزيادة طاقم ' 


يوسق الققضسب : 





كتب : مندوب الرياض : 
: استعداد! لمويسم الحج قامت 
ب مملحة الجمارك يدعم مناقذ 
. المملكة بالعاملين بهذه الجمارك 
ف 8 | وزيادة الموظقين فى كل منقذ 
١‏ استعداد1 لاستقيال ضيوف 
: | الرحمن . 1 
8 صرح يذلك مصدر مسؤول 


: .واضاف أبان المصلحة زيادة 


" على موفيها الذين لرسلتهم ليلج : 


., استعاتت بعدد كيير من 


. فته هي مويسم الصيف حيق 


يتمتحون باجازتهم السنوية من 


. لجل تسهيل اجراءات القادميت 
: وباسرع وقت ممكن . 


:. واضاف بان معظم ‏ .العاملين 
في متافذ المملكة يعتيرون من 
ألطاقات الشابة المتحلمة والمدرية 
وهذا ندقورة كقيل باتهاء 
الاجراءات بأسرع وقت ممكن من 
أجل تسهيل قدوم ضيوف الرحمن 





الغريية سوف يديرون بعض 
الاجهزة بالمستشفى هذا الى 

جاتب المرافق العامة الموجودة 
باليستشقى من مركز ترفيهي 


ومسجد . ومسطحات خضراء » 


ووحدات للعلاج الطبيعي 
والعيادات الخارجية . كما يضم 
المستشفى اريع غرف للعمليات 
الجراحية وموقع لهبوط الطائرات 


حفل اقتتلم المستشفى معالي 
الدكتور هشام نأظر .. وزير الصحة 
بالنياية ويعض المسؤولين ٠‏ 
من جهة ثاتية , يلغ عدد الذين 
تقدموا للتبرع بدمائهم في حقر 
الياطن خمسين متبرعا .. وذلك 
خلال فترة الحملة التي بيدأت من 
يوم 16 1 الى 4 شوال الماضيّ 
وقد تم تكريم المتبرعين خلال 





حقل اختتام امركز 
الصيقي يوادي 


'الدواسر 1 
وادي 1 الحمدان: 

على شرف سعادة وكيل جامعة الامام 
محصد ين سعود الاسلامية الدكتور عيد 
العزيز السعيد وقضيلة عميد شمُونٌ 
الطلاب بالجامعة الشيغ خالد العجيمي 
واللذين حضرا خصيصا لحضوره وعدد 
من رؤساء الدوائر الحكومية واولياء أمور 
الطلبة اقيم مساء الخميس الماضي على 
.خشبة مسرح المعهد العلمي بوادي الدواسر 
الحفل الختامي النشاطات المركز الصيفي 
با معهد والذى افتتح لاول مرة بالمنطقة هذا 
ألعام. وقد يد! الحفل بأي من الذكر الحكيم 
وكلمة ادارة المركز يا معهد القاها مدير المركن 
الشيسع سعد بن محمد الدوسري شكرفيها 
المستوفين بالجامعة على اهتمامهم بالمنطقة 
وافتتاحهم للمركرّهذا العام ونوه فيما 
بالنشاطات التى يزاولها المركزومدى اقبال 
الشياب للمشاركة به وتعنى استمرارية هذه 
ال مراكز للاهداف الخيرة التى افتتحت من 
اجلها وايدى ارتياحه واغتياطه لمستوي 
الوعى الذى وصل اليه شباب المركز والذى 
هوامتداد لوعى الشباب ف هذا البلد 
المسلع. ثم بعد ذلك كان للاهالى كلمة القاها 
نيابة عنهم الشيخ مبارك الصاف ثم انشودة 
حوارية بين مجصسوعتين من إداء فرقة 
الانشاد بال مركزثم كلمة الطلاب وبعد ذلك 
كان للشعرمشاركة حيث القى الشاعر عبد 
الله ين حمير قحسيدة جيدة لاقت استحسان 
الحاضرين فمسرحية تاريخية بعنوان (عين 
جالوت) ويعد ذلك القى سعادة وكيل 
الجامعة الدكتور السعيد كلمة ضهنها 
ترحييه بالحاضرين وشكر اهسالى وادى 
الدواسى على حضورهم وتشجيعهم للمركزثم 
شكر القائمين على المركز على الجهود التى 
بذلت لانجاح برامج المركز. ثم تطرق لعدة 
مواضيع هادفة وذكر الحاضرين بواقع الامة 
الاسلامية ويوجوب العمل على انتشالها من 
هذا الواقع المرير. شم ذكر الآياء 
بمسئولياتهم تجاه ابنائهم والاستقادة من 
هذه المراكز واكك ان للآباء الحق فى مناقشة 
المسثولين عن هذه الانشطة وماهية 
البرامج المعدة,وطريقة تنفيذها. وبعد ذلك 
تفضل وكيل الجامعة بتوزيع الجوائز على 
المتفوقين تلا ذلك زيارة المعارض الفنية التى 
اقامها ونفدها المركزوالتى اشتملت على 
معرض خاص للآثار القديمة ومعرض آخر 
خاص بالانتاج الفنى للمركز وبعرض ثالث 
خاص بالكتاب والشريط الاسسلامي وقد 
لاقت استحسان الزائرين ثم تناول الجميع 
وجبة العشاء التى اعدت لهذه المناسبة. 


أي ا أنهسا التفس ا مطمئنة !رج ى إلى ربك راضبية مضية 
فادخلى فى عبادى واد خلى جنى» 


مسري رجوازات حائل مس نيس سلريين 


الرى داضناه الأبجمسل الحترم مساء الأريباللانى 
ا 


قعالم س1 
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١ 000 "إبسالله‎ 
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تقدير من_جلالة الملك للتعليم العالي: 











الالشيخ م ل في التهابيالعا لي 
وصلت نسية زيادة المقبولين إلى 2٠‏ )/ لعا 201 /2-5اهر 









الحلائف/ واس 


الاهداف المرجوة من الجامعة. 


اجل خير امتنا وتقدم بلادنا. 


وصر- معالي وزير التعليم العائٍ لوكالة 
الانماء السعودية بأن هذا التقدير من جلالة 
الملك ران العلم في بلادنا مصدر عخر وشرف 
واعتزاء. لكل العاملي ب التعليم العالي 
ومؤسسساته المختلفة كما ان توجيهات 
جلالته الحكيمة الرائدة مثارة طلريق وخطة 
عمل واشار معاليه الى ان التعليم بمختلف 
درامله وتخصصساته مدين في كل انجازاته 
معد عون الل وتوفيته الى الرعاية الحكيمة 
والتوحيه السديد والدعم اللامحدود من 
حلالته منذ تولى وزارة المعارف كأول وزير 
لها ف بلا.نا والى المتابعة الواعية من 
صات السمو الملكي ولي العهد ونائب 
رئيس مجلس الوؤراء. 

وتوجه معاليه الى الله عزوجل ان يحفظ 
لبذه البلاد جلالة القائد الرائد الملك فهد بين 
عبد الع:ي: وولي عيده الآمين وان يديم 
عليهم نعمة العرن والتوفيق والسداد. 

وقد تضمن التقرير الدوري عن التعليم 
العالي ف المسلكة الانجازات التي حققتها 
الجامعمة مكسيا الى التقدم الذي طرا على 
اعداد الطلاب واعضاء هيئة التدريس 
المستعتدين والباحثين والعاملي ف مختلف 
رحد حرام من اداريين وفنيين ومستخدمين 
كر التقرير انه ف مجال الطلبة المقبولين 
إصلت نسبة الزيادة الى - 85" في عام 
5 01 4أش حيث ملع عددهم 52524 





اعسرب جلالة الملك فهد بن عبد العزيز عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها 
المسئولون في ورارة التعليم العالي وجامصة الملك عبد العزيز يجدة من تحقيق 


وقد حث جلالة الملك المفدى في خطاب بعثه الى معالي وزير التهليم العالي 
حسن بن عبدان آل الشيخ بمناسية التقرير السنوي للجامعة للعام الدراسي 
يي الذتي رفعه معاليه حث المسئولين من الجامدة للواصلة الجهد م 










طالبا وطالبة كما ارتفع عدد الطلبة 
المسيلين الى ١764‏ طالبا وطالبة رعدد 
الخريجي فب العام المذكور 1755 طالبا 
وطالبة من مختلف كليات الجامعة اما 
المتتسيسون في الجنامعة فقد يلم عددهم 
طاليا وطالبة. 
وفي مجال المدراسات العليا بالجامعة 
اشار التقرير الى ان المسجلين للدراسات 
العليا بكليات جدة في ١7/41-١‏ 2١م‏ يلم 
طائبا وطالية موزعين على الدرجات 
العلمية المختلفة كما لم عدد الحاصلين على 
دراسات عليا بكليات الجامعة بجدة لدرجة 
الدكتوراه في العام المشار اليه 45 طالبا 
وطالبة. 
واضاف التقرير ان اعضاء هينة 
التدريس يلغ عددهم في العام تفسه 157528 
متنهو2م :4 اعضاءهيئة تدريس و885١‏ 
محاضرا ومعيد!. 
كما ان الميتعثسين للدراسسات العليا 
بالجامعة قد زاد عددهم الى " - ؛ مبتعث 
ومبتعكة . 
اما الاداريون والفئيون والستخدمون 
بالجامعة فقت بلع عددهم في العام نفسه 
١2٠‏ قردا. 
وذكثر التقرير ان ميزانية الجامعة الني 
افتتحت عام 17م /ر ماه كجامصة اهلية 
0 / > حيث تحولت 


ل ملم ل 
بوزدر الشؤون الجلوية والقروية 


العدينة المنورة - واس ب سالم 


' الأحمدي 


اجتمع حساحب السمو الملكي الأمير 
عيد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة 
المديبة المنورة امس مع معالي وزير 


الشؤون البلدية والقروية ابراهيم 
العنتري وتمخلال الاجتماع 


استعراضي المشاريع التي تتفذها 
وزارة الشؤون البلدية والقروية في 
المدينة المنؤرة . كما 'اجتمع معالي 
رزيد الشؤون' البلذية 'والقروية الذعي* 
يقوم حالياً بزيارة للمدينة المنورة-مْم 
أمي: السدينة المنورة المهندس عمر 

العسؤولين بالأمانة 
وقد حث معاليه المسؤولين بالآمانة على 
لاستكمال مشروعات 
ير المدينة تنفيذا لتوجيهات جلالة 


مواصلة الجيد 


المئك المفديى . وقد قام معاليه بجولة 
لبعضى احياء ومناريع المدينة شملت 


حى الااوات الذي سيتم هدمه ضمن 
وتويعة المسجد الثيوني 
الشريف ونفة المناخة وكوبري العنبرية 
والأسواق التجارية الجديدة بالسافية . 

وثائي زيارة معالي وزير الشؤون 
البلدية والثروية للمدينة المنورة تنفيدا 
لنرجيهات حلالة الملك المقدى وحرصه 





على تطوير جميع مناطق المملكة عامة 
والمديية المنورة بصفة خاصة . 
هذا وكان معاليه قد وصل يوم أمس 





















الأمير عبدالمحسن بن عبد العزين 
تفقد العمل في امانة المدينة ومدى 


الخدمات التي تقدمها للمواطنين 
والحجاج لاسيما وان المدينة بدات 
تزدحم بوفود بيت الله الحرام 
وتستفرق زيارة الوزير للمدينة يومين 
يقوم خلالها بالاطلاع على ماتم انجازه 
من مشاريع الجسور والانفاق والحدائق 
العامة وييدى توجيياته وملاحظاته 
عليها . 

ومن جهة آخرى اصدر معالي 
الامين الجديد للمدينة المهندس عمر 
قاضي تعليمات واضحة ومحددة الى 
رؤساء الفروع الخمسة والذي عينهم 
جميعاً من المهندسين المختصين بان 
يسيلرا! معاملات المواطنين . حيث 
لايضطر المواطن لمراجعة الميني 
الرئيسي للامانة الا في الضروريات 
لانه قد امتح رؤساء الفروع صلاحياتت 


نا 


سه 


| ا 


كيرى - 


على رت ترترق الترعين الشرط التالية :- 


١‏ عَْمكَ يرتم رع مر سنوات ال مسعاي سلع لجاردة 
لعي ليات دععارض تيل والسوير_عأرلت . 


؟- لكك لربه عد فى إتباع المزطط الوبقم ملق 


المبعامتت 3 


ل كك لك كام ابلة للتحويل قوير 


وثا 


لضام الى الاي ري ريع 
اتقالتى بابض انظ إلى ا مزلت ادل طرى : 
على م طسو عليرم هه انتروط أن باع !يكاج 


(كالمنئرات انمالك : 


,2 .الطا.5. الا مامع2! ,2935 عرم8 .0 .2 
على أن ترضح الطليات لسن والجدة و افر وصور 
من الشيامات الماصية والملية . 
«نصل ادف كل ا أخاءا ميكة والقايزة الش مي سم 
ف قرب وكّتَ يكل ع عهرة / الرياض/ اير 3 





ده فلت ال3 





حسن أل الشدخ 


الى مؤسسة تعليمية عامة قد تضاعفت اكثر 
من خمسين مرة.. واشار التقرير الى ان 
الجامعة تضم تسسع كليات هي كلية 
الاقتصاد والادارة وكلية الاداب والعلوم 
الانسانية وكليية العلوم وكلية الهندسة 
والعلوم التطبيقية وكلية الطب والعلوم الطبية 
وكلية علوم الارض وكلية علوم البحار وكلية 
الارصاد والدراسات البيئية بالاضافة الى 
كلية التربية. 

وقد تم عام ١8-1‏ فصل فرع الجامعة 
بمكة المكرمة ليصبح جامعة عستقلة باسم 
جامعة ام القرى 

وتمنح هذه الكليات بمخلف اقسامها 
وتخحسحساتها العلمية درجات البكالوريويس 
والديلوم والماجستير والدكتوراه. 

واأوضح التقرير ان بالجامعة قسما 
للطالبات فتح ابوايه منذ بدء الدراسة 
بالجامعة واتشئُت عمادة للطالبات التي يتم 
قبولهن في الاقسام المناسبة لكليسات 
الاقتصاد والاداب والعلوم والطب والعلوم 
الطبية وقسم الاقتصاد ا مذزلي بالاضافة الل 
قسمم خاص للطاليات بكلية التربية بالمدينة 
النورة. 

واوضح التقرير ان الجامعة استمرت 
ضمن مراحل التطسور في انشساء عدد من 
الاقنسام بما يواكب برامج التنمية فتم 
انتساء عمادة شنون المكتيات لتعمل على 
تطوير وتحسين مكتبات الجامعة وتزويدها 
بالمراجسع الحديتة والتقارير والرسائل 
العلمية والدوريات ومصادر البحث واجهزة 
العرض وتوثيق المعلومات وقد بلغ عدد 
الكتب والمراجع والوثائق بالمكتبات المركزية 
بالجامعة (/55314) محتوى فضلا عن 
محتويات المكتبات الفرعية بوحدات 
الجامعة. 

.كنا تم انشاءةعمادة شتؤن الطلاب التي 

١ ١‏ اعدان ملنسنو بي الجامعة من 


ثقافيا.: وتربويآ 
وعمادة القبول والتسجيل التي تتولى 


تطييق, نظام القبول والتسجيل والاشراف 
وعمادة الدراسات الجامعية للطالبات التى 
تتولى مستولية شئون الطالباث بالجامعة 
من مختلف النواحي والاشراف على اوجه 
الانشطة المتعددة لهن 


واشار التقرير الى ان الحامعة قد 01 * ؟- 
عدة مراك علمية متخصصة بهدف تدعيم 
رسسالة الجامعة وتشجيع البحث العلمي 
وتطسويره والعناية يالتراث الاسلامي وربط 
الجامعة بالمجتمع في اطار القيم الاسلامية 
ومن بين هذه اللراكز مركز الملك فهد للبحوث 
الطبية ومركر البحوث والتنمية والاقتصاد 
والمرك: العالمي لابحاث التراث والاقتصاد 
الاسلامي ومركز ابحاث الحج ومركرٌ اللغة 
الانكليزية ومركسز الحاسب الآلي ومركز 
وسائل تكنولوجيا الت" 
كما ان الجامعة قامت ضمن انشطتها 
العلمية ممثلة في كلياتها ومراكزما 
المتخصصسة باسدار عدد من المجلات 
العلمية التي تهتم بنشر البحوث العلمية 

واشار التقدير الى ان الجامعة افتتحت 
المستشقى التعليمي بسعة ارببين سريرا 
لمقايلة احتياجات التدريب العلمي تطلاب 
المرحلة الاكليذكية بكلية الطب والعلوم 
الطبية حيث زاد عدد الاسرة ف عام 
هالى ١14‏ سريرا ويضم 
الستشفي عددا من العيادات للتخحسصات 
المختلفة. 

كما يضم معامل تشمل معمل تحليل 
الدم وتخطيط القلب والتحاليل الطبية 
والنظائر المشعة والكيمياء الحيوية. 

وقد بلغ عدد المترددين على المستشفى 
للعام المذكور (15809/6) مريضا كما تم 
اجراء اكشرمن ثلاثة الاف عملية وتمانين 
عملية منظار. 

وف ميدان خدمة المجتمع اشار التقرير 
انه تم تنفيذ سلسلة من الندوات والدورات 
اللدراسية والتدريبية والبحوث في بعض 
المجالات العلمية والعملية الني تخدم 
المجتمع بالاضافة الى تقديم الاستشارات 
الطبية للاجهزة الحكومية ومؤْسسات 
الاعمال المحيطة. 

ومن المشاريع الانشائية التي تم 
تنفيذما بالجامعة اوضح التقرير انه تم 
تشييد بعض مباني الكليات في مقر الجامعة 
وهي كلية الاقتصاد وكلية الهندسة وكلية 
علوم البحار وكلية الارصاد ومبائي الفصول 
الدراسية وبعض منشآت المدينة الرياضية 
والمرحلة الاولي من ميساني سكن الطلاب 
التي تتسع ل ٠‏ طالب وطالبة والمرحلة 
الاولي من سكن اعضاء هيئة التسدريس 


' ويضم 188 وحدة سكنية وجزه من مرافق 


المدينة الجامعية. 
كماتم اجراء الدراسات اللازمة لهذه 
اللشاريع لتقام على مساحة تبلغ عشرة 


٠‏ كيلومترات وتضمم ١١‏ كلية للبنين تتستوء 
يقعسة لعشرٍ الف طالب ب" كلياث للبثات 


تستوعم-ب است > الاف طالب 3 
ومثبروع المستشفى الجامعي الذي يتسع 
ل 6٠١‏ سرير_ ويشمل الى جائب ذلك منضآت 
المعاهد المتخحسصة ومراكر البحث العلمي 
ومساكن اعضاء هيئة التدريس والاسكان 
الطلابي الذي ينسع ل عشرة الاف طالب 
واربع الاف طالبة بالاضافة الى الانشطة 
الطلابية الاخرى. 


1 الع 1 05 التاسعة عشرة 





الطائف - عبد الله جستينيه: 

يتراس صاحب السمو الملكى 
الامير نايف بن عبد العزيزوزير 
الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا 
اجتماعا هاما للجنة الحج مساء هذا 
اليوم فى تمام الساعة الثامنة ويحقد 
هذا الاجتماع كل عام دوريا للناقشة 
اهم الطرق الكفيلة براحة حجاج 
بيت الله الحرام.. هذا وعلمت 
(الرياض) انه سيتم مناقشة العديد 
من الموضوعات الهامة والتى 
ستطرح امام اللجنة لاتخان كافة 
التدابير بخصوصها حيث سيتم 
دراسة المخطط الجديد بمسطح 
مبنى وما ضضم اليه من المرافق العامة 
كما سيتم دراسة المواضيع الخاسة 
يخدمات الحج ف المشاعر المقدسة 
وكذلك سنتم دراسة التقارير 
المرفوعة من اللجان المشكلة سابقا 
والخاصة بدراسة المواقع بالمشاعر 
المقدسة وكذلك سسوف يتم النظرق 
التقرير المرفوع من صاحب السمو 
الملكي الامير ماجد ين عبد العزيز 
يناء على التوصيات السايقة والتى 
اعدت من قيل واتخاذ الموافقة عليها. 

هذا وتضمم اللجنة في عضويتها 
كلامن صاحب السمو الملكى الامير 
ماجد بن عبد العريز امير منطقة مكة 





٠. 0-5‏ 
المصاحف المحرقة 
الطائف ‏ فهد السليمانى : 
يعث صاحب السمو الملكى الاسير 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية 
يخطاب الى معالى وزير الاعلام يطلب 
مته البحث والتحرى والتاكد من خلو 
اسواق المملكة من مصاحف عليها 
تجليد مذهب مع دقة المراقبة لثلا 
تتسرب هده المصاحف الى البلاد . 
جاء ذلك بناء على خطاب وجهه 
سماحة الرئيس العام لادارات اليحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
الشيخ عبد العزيز بن بار موضحا 
لسبموه الكريم بان هتالك مصاحف فى 
. المانيا الغربية قام بطبعها الصهاينة 
: يتجليد .مذهب . وقام الصهاينة بعسح 
ألايات الكريمة التى تنص على بني 
عباتيل 
كما وان هذه المصاحف تباع معها 
النسخ علي الجاليات الاسلامية ياسحار 
زهيدة وذلك ممن لايحسن اللفغات 
العريية وعلى ضوء ذلك يعحث سمو 
وزير الداخلية خطابه الى معالي وزير 
الاعلام . 


اللمسات الاخيرة على الخطة الصحية لموسم الحج 
ان سرير قايلة للزيادة بمستشفيات مكة وجدة 


الطائف ‏ فهد السليمائي : 

بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك 
المعظم فهد بن عبد العزين تقوم وزارة 
الصحة هذه الايام بوضيع اللمسات 
الاخيرة على الخطة للصحية لموسم 
الحج لهذا العام حيث تم تامين عشرين 
سيارة اسعاف مجهزة يباحدث الاجهزة 
الطبية كما تمت موافقة معالي وزير 
الصحة بالنياية الدكتور/ غازي 
عبد الرحمن القصيبي بايقاد عدد من 
المسؤولين بوزارة الصحة للخارج لجلب 
بعض الاجهزة الطبية الحديثة لكى يتم 
استخدامها هذا العام . 

واقامت الوزارة حزاما وقائيا حول 
جميع المتاقذ التى يدخل منها حجاج 
بيت الله الحرام . 

وذلك عن عطلريق انشاء محاجر صحية 
ومعامل للتحليل وينوك للدم لفترة مؤقتة 
لمواجية تسئل اى امراضس وبائية خلال 
موسم الحج لهذا العام . 

وذلك لضمان سلامة وصحة الحجاج 
وقد اعدت أربعة عشر فرقة للاستقصاء 
الوبائى بالمشاعر وقد تم تخصيص 
أحدئ عشر مستوصفا للعمل فى عرفه 
واثنى عشر مستوسفا فى مكة المكرمة 
بالاضافة الى المستشفى القريب من 
المشاعر فى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وقد تم تجهيز مستشفيات مكة 
المكرمة ب 7٠١‏ سريرا و١٠٠7‏ سريرا 
فى مستشفيات جدة ومن المتوقع 
الزيادة ‏ ان دعت الحاجة. 

هذا وقد ثم تجهيز اربعين وحدة 
لضربات الشمس وتم توزيعها بين مكة 


ذكر سعادة الاستاذئ اسعد جعجوم 
مدير عام المنلقة ظغربية للزراعة 
والمياهء أن الوزارة تستعد الان لمكاقحة 
اقات القمح فى مختلف مناطق المملكة 
كفلك ا بعض الحشم--رات 
ومتها حشرة المن. الدوياس ودودة 
البلح الكبرى والسغرى - وثم الآن 
تجهيز عشر طلائرات عمودية مجهزة 
بالعراد اللازمة لمكافحة هذه الافات 
والحشرات “الزرامية مع قريق من 
المهندسين ١‏ الزراعيين وينتى ذلك 
جسن خطط الوزارة لوقاية المزروعات - 





المكرمة والمشاعر المقدسة حيث 
سيكون هنالك ثماتية وحدات في 
مستشفى الزاهر وثمانية فى مستشفي 
الشقة وخمسة وحدات فى مستشفي 
جياد وتمانية وحدات في مستشفى منى 
وثماتية وحدات فى مستشفى عرفات . 
ووحدتان فى مستشفي جبل الرحمة 
وحدة واحدة فى مستشفى مزدلفة . 

واوضح مصدر بوزارة الصحة بان 
الحالة المسحية مطمئنة جدا من حيث 
نظافة مدن المملكة من ابى مرضص 
وبائى . 

وسوف يتم تجهيز كل مستشفى فى 
المشاعر فى مني وعرقة بكامل 
المعدات الصحية المطلوية حيث ان 
المستشفيات جهزت على أن تعمل بها 
العمليات المستعجلة وسوف يتم ترشيح 
عدد كبير من الاعلياء وهيئّة التعريض 
من مستشفيات المملكة للعمل فى 
موسم هذا العام فى المراكز 
والمستشفيات فى مكة والمشاعر . 

كما واصدر معالى وزير الصحة د/ 
غازى تعميما لجميع الوزارات الاخرى 
يضضرورة التاكيد على استمرار العمل 
بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها 
فى حجاج بيث الله الحرام القادمين 
للمملكة والتى تنص علس التاليى : 

اولا : 

يطلب من جميع القادمين من بلد او 
اى جِرّه فيها مويوعة بالحمى الصقراء 
تقديم شهادة تطعيم ضد هذا المرضص 
صالحة حسب الواح الصحية 
الحولية . 

اثانيا : 

عدم المطالية بشهادة تطعيم ضضد 
الكوليرا والجدري 

نالثا : 

منع دخول المواد الغذائية التى 
يحشضرها القادمون للمسلكة بعا فى ذلك 
الحجاج ويستثنى من ذلك الكميات 
البسيطة التى تكفى ' المسافرين 
.والمابرين, مسافة الطريق لمدة يومين 
اى ثلاثة ايام وتكون فى اوعية سهلة 
القتح والمعاينة . 

كما طالب معائليه جميع الجهات 
الحكومية الاخري اتخاذ كافة التدابير 
والاحتياطات وتشديد الرقابة علس 
متافذ الدخول الى المملكة . مع عزل 
المشتبه ابه ومراقية المحاقفين من 


تنشيف عيادات الاسهال وتكثيف 
محلات التوعية الصحية والتنسيق مع 
البلديات والجهات الاخرى المعنية 
للارتقاء بمستوى صحة البيثة . 

هذا وسوف يتراس معالى وزير 
الصحة اجتماع في ١‏ من الشهر 
الحالى اجتماع مجلس ادارة جمعية 
الهلال الاحمر السعودى وسوف يتم 
مناقشة العديد من النقاط الهامة 
المتعلقة بخطة الحج لهذا العام وسوف 
يعقد الاجتماع فى مكتب معاليه فى 
جدة . 

كما وتقوم المديرية العامة للشؤون 
الصحية بمتطقة جيزان باستعدادات 
كاملة نتعلق بتهيئّة الفرق الطيية التى 
ستعمل بمنقذ الطول الذى يقد منه 
الحجاج اليمنيون لاداء مريضة الحج 


لهذا العام . 
والعمل مازال جار على قدم وساق لتهيئة 
المراكز والمستشفيات والحملات 


استعد ادا لموسيم حج ٠1١5 ١‏ 





عدم أسئان بحث امور 
الملكية الا للمحاكم 
الشرعية 


كتب - أبراهيم ناصر الحبيش : 
للب المقام السامي من جميع 
الوزارات والمصال_-_ح الحكومية 


والمؤسسات العامة عدم استاد بحث 


امور العلكية أو تضمين العقود 
والاتفاقيات عند التعاقد مع الشركات 


والمكاتب لاجراء الدراسات باى نص 
وملاحظة ذلك مستقيلا . 

واوضح العقام الساعي بان اي 
اجراء مغاير لذتك يعد أجراء غير 
صحيح حيث أن الجهفة المختصة 
ببحث أمور الملكية واليث فيها هي 
المحاكم الشرعية او النجان القضائية 
المتخصممة التى تشكل لذلك . 


8 
امطار على الطائف 
الطائف ‏ واس 
هطذلث مساء امس الأول امطار غزيرة 
على السليسل سمالت على أشرها الاودية 
والشعابت ومنها وادى 
جعلها 
الجميع. 


بدن 


السئيل وحصسام 
الله امطار حي وبركة وعم بنفعها 





اليوم - الامر تايف 
اا هام تلجنه الحج العلياببالطائف 
ةي لسري سفوا بر 





المكرمة ونائب رئيس لجنة الحج 
العليا ورئيس لجنة الحج المركزية 
وصضاحب السمو الملكى الامير سحود 
الفيصل وزير الخارجية ومعالى 
الاستاذ عيد الوهاب عبد الواسع 
وزير الحج والاوقاف ومعالي وزير 
الشئون اليلدية والقرويه الاستاذن 
ابراهيم عنقري ومعالي وزير المالية 
الاستاذ محمد ايا الخيل بالاضافة 
الى كل من وزير التخطيسط ومعالي 
وزيرالمواصصلات ومعالىوزير 

هذا والجدير بالذكر انه كان من 
المقرر عقد هذا الاجتماع صباح يوم 
السبت الماضي ولكن لظروف تأجل 
الى مساء هذا اليوم. 


افتتاح الكابينة 
الجديدة بالكو رئيش 


جدة واس 

تم امس امتتاح الكابينة الدولية بمجمع 
الهائف بالكورنيش بجدة والتى تحتوي على 
٠‏ كابينة جهزت باحدث الاجهزة وتعتبر 
الاولى من نوعها في المملكة 

وسيتمكن المشتاك مى الاتصال المباتر 
اى دولة ف العالم دون الرجو ء الى الترنك 
بالاصافة الى استخدام الحاسب الآلي قي 
الوقت . وسوف تكون هذه الكابينة تحت 
خدمات الححاد للاتصار باهلهم وذويهم 
خارج المملكة 

اختتام المركر 
الصيفي بالنماص 

التناضن ‏ واس 

تحتغل ادارة تعليم النماصي اليوم الاحد 
باحتتام الىرك: الصيمي بمديئة النماص 
الذى اقيم خلال شهرى رمضان وشوال 
الماضسيين 

ويحضر التقيل ام التنماص ومدير 
التعليم بالنماصر وعدد من كبار السئولين 
واولياء امور الطلئة الذين شاركوا ف اللركز 

وتد شارك ف المركز حوالى مانتي طالب ال 
عدد من التخصصات شملت الرسم 
والاشعال والطباعة والتجارة والسساكة 
والكهرناء 

التوسعية ف الكهرباء 

كتب ‏ ابراهيم ابراهيم ناصر الحبيش 

نفيك الدا السعودية للحعدمات 
الاستشارية س_ اعداد التقري السهاني 
للخطة الرئيسية للتوسعة المستقلية 
للكب باء بالمنطتة الغربية خلال الفترة من 
عام ١102‏ 
التقريرار الشركة 'لسعودية الموحدة 
للكبرماء مالمنطقة العصرمية الذى سمل 
نوقعات الحمل وتوسيع سسبكة التوليد والنقل 
وخطة نشير الحمل 
وجداول التكلفة والرمر والتوصيات حول 
توسيه ارسال الحمل وشيكة الاتصالات 





١43٠١‏ وقد تم تقديم هذا 





الاستاذ حسين متنصوري 
وزير المواصلات يان ماخطته وزارة 
المراصلات في مجال الطرق يعد 
مفخرة لكل مواطئ اضضافة الى 
تحقيق مصلحة للوطن . وقال معاليه 
فى تصريح خاص (للرياق ان ما 
اكثر مما كان 
معتمدا اصلا في الخطة عندما 
اعتماد مشاريع 
موضوعة في 


ائجز من الطرق 


وقعت حيث ا ثم 
جديدة لم تكن 
الخطة . 
وذكر وزير المواصلات انه رغم 
مائقوم به من مشاريع للطرق نشيعر 
اننا مقصرون وتريشب في 0 
٠‏ وقال نكما 


حين نتحدث عن مشاريع الطرق 
: يعني المناطق الرئيسية اق 


المماكة 





ككل شمالها وغربها وجتوبها 
وشعرقها ووسطها . 

وذكر في ختام تصريحه انه لدي 
الوزارة طرق مسفلتة حاليا تصل 
الى الريع الخالي . 


الجوارّات: اثيات نوعية العمل بالحقائنظ 


كتب ‏ متدوب الرياض : 


اصدر صاحب السعو الملكى الامير 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية 
تعميما الى كافة فروع الجوازات 
والاحوال المدنية يقضى بالتزام كل 
مواطن باثبات نوعية عمله عند وضعها 
فى الجواز او الحفيظة .. على ان يتم 
ذلك عن طريق الجهة الرسمية التى 
يعمل بها والغاء بعض التسميات مثل 
(متسيب) واكد التعميم على ان تثبت 


فاذا كان رجل اعمال يحضر تعريف 
من الغرفة التجارية وكذلك عندما يكون 
تاجرا او عندما يكون طالبا يحضر 


التعليمات الجديدة للراغبين فى تحديد 
حقائظهم وجوازاتهم اى الذين 
سيحصسلون على حفائظ وجوازات 
جديدة . 


واهاب التعميم بالمواطنين التعاون 
مع ادارة الاحوال المدنية والجوازات 
فى كافة المناطق . 


| رقع اعانة اللحوم 


جدة ‏ عبدالرحمن السعدون 

يستعد قرع وزارة التجارة بجدة 
هذه الانام من اجل عمل دراسة 
احصائية عن تأثير قرار الدولة 
الخاص برقع الاعاتة عن اللحوم. 

تحدث بهذا الاستات محمد 
حسين قاروب مدير فرع الوزارة 
بجدة وأوضح سعادته يأنه سيتم 
توضي-ح) المؤف__رات 
الايجابي_--ة والسلبي_ة لهذا 
القرار ورقع توصياتها الى صاحب 
السمى الملكى الامير ماجد بن 


عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة. 
من اجل هذا استحقد الادارة 


اجتماعا يبحضره مدير فرع الوزارة 
بمكة وعدد من المسؤولين الاخرين. 




















العارسالالكزوف لمي السيارات 


نالسر والخرلي .“دن عتشفيلالسيارة + . يدض البرريى وبيس الأنوار 
رسع الهردرء المشأ و أَوْمائيلِيأ وبا رسّمائلك) نل 
اقزر وه ؛#اسبإلك مو الرليرة لقره الترلس رليعر صا عه . نيو بالملة أيضًا. 
الاح لا د وار الننرئم حي اللورهه - راف ل سعلية ليق سي 2 
السروام من + صيا | لى ١‏ ٠امسام...‏ رع راض سل فياتعارفناك ارا 


مرا 1 0 1 
0 فنا الرراضل : شرسل انرا نيعلى عدو ناص ما 
راض - مدا اا تع - تمه الكررق د راغي مولية لين نوبسه لفن 3 04 )11 





قل الجريا2 من سيارة لأزرك. 


5057 


















أعزموع لِك ارول ريو الست 
الإطلاع عا _الشروط والمواصفات ا لذي استفسا : 
متكا ارما على تش ا 5 س 6510/4114 لاة .4 

اوافهنورالى مقا سي الشركة بالبطحا؛ عمارة ا ميج الرورالثافطيت . 


الشتركة السعودية 
للطوبا ياو/كر ىإ وواداليزاء 
الرخاض م 
تيب اللتات ربت .وهال شمر 
للقيام بعوليات ١‏ سعهئر اج ونقّل غامات ارا شري والريال 
الللرّمه لعا شيا و لاح بن كاجرها الواضه قيت 
طريق الخرج بالربيا ض 
٠*١ 8‏ الف طن صاق م نكس ارال ركيت. 
«-ادء هق ١‏ لش طث من الريا الست>. 


: 15/راا 2 لاه 


ويقلا سس 
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بمناسية بداية البث التلفزيوبِي على القتاة الثاتية الذي ذ 
أمسر الاول .. رات الرياضى أن تصبور :مدئى الإقبال الذي لا 
المشاهد البث .. فكان ان تم تكليف المندويين.في المناطق 


بهذا الانجاز الاعلامى. الذي سيكون. له مرذونه. الحسن والجيد 

توجيه المواطن نحو سيل( واشغازم” ت. ان يعملم 
. أسبيل دينه ومليكه ووطنه بها تعتير انجازا اعلامد 

. تقوم بها وزارة الاعلام ' بتوجيهات" 

العرّين المغظم وقد جاءت التق 





جدة/ عبدالرحمن السعدون : 

على بركة الله وعلى هدي كتابه تم يحمد الله اقتتاح محطة التلفزيون 
(القناة الثانية) وذلك في تمام الساعة السابعة مساء وقد تجمع العديد من 
المواطنين قي متازلهم لمشاهدة هذه الظاهرة الجديدة . كما تجمع البيعض 
الآخر على شاطرء البحر وكورنيش جدة من أجل الاستمتاع برؤية برامج 
القناة الجديدة . وقد كانت الفرحة تعم قلوب المواطنين جميعاً لعا تحققه من 
تنافنى شريف بين القناتين في العديد من البرامج الجيدة والمفيدة . 

وفي استطلاع للرأي اجرته الجريدة مع العواطنين عن تقييمهم للقناة 
الثانية وماقدمته اجمعت اراؤهم حول جدية هذه المرحلة الاعلامية في خدمة 
جميع المناطق وايصال التلفزة السعودية الى كل شبر في أرضنا الحبيبة ٠‏ 
وقد تكونت مجموعة من الآراء نسوقها كماقالها اصحايها: 

مواطن سعودي قد تاهز الستين من عمره قال : الملاحظ ان البرامج 
الانجيزية والفرنسية فيها مكثفة . وبالتسبة لمن في سني فلن يقبل على 
عشاهدة هذه البرامج ولكن حسب ماعلمت انه توجد بعض البرامج الترفيهية 
والسلية للاطقال والأبناء كما توجد النشرات الانجليزية والفرنسية . واغلب 
الظن بان هذه النشرات تخدم الأخوة الوافدين والمقيمين في السعودية , 
بالاضافة لهذا يجب ان ثلاحظ ان المذيه السعودي لم يظبر خلال فترة البث 
القصير التجريبي الذي أجرى يوم أمس . وهذا أدى الى تساؤل . ل 
سيستعر الاخراج على ان يتقلص دور المذيء السعودي على دور الرابط 
بين البرامج ويتقرغ الى انتاج برامج اخرى تكون ضمن الدىرات 
التلفزيونية . 





براعج الاطفال والتي تقدم يبدو انها لاتتحدث باللغة العربية في الوقت 
الذى يجب ان نحرص فيه على هذه اللفة الاصيلة ونقترح عمل ترجعة لهذه 
الافلام .كما انبا تعتبر من وسائل الترفيهللكيار والصغار . 


عباراة الاسبوء يبدو انها من أكبر الميزات الفريدة والتي 


البرازيلي وغيرها . 
آخيرا نشد على كل يد حاولت أو ساهمت في هذا العمل والذىي نعرف أن 
الموجه الاكبر فيه هو جلالة القائد البانى فهد بن عبدالعزيز في توفير اللبر 





يوم السيت ١‏ الاتجاهات الاربعة ‏ ندوة الاسبوء ‏ حلقة اجنبية . 
يوم الاحد عللسل الحصان الاسود (اجنبي) ‏ ريوع بلادي ‏ . 
: العالم القسيح ‏ التصور الاسلامي ‏ مسلسل ليتل فاوس 


يوم الاشنين 





(اجنبي) . 
يوم الثلاثاء ' مه عسلسل نوفا وهى مسلسل (علمي) يتحدث عن 


الابحاث العلمية والاختراعات الحديثة . ثم مسلسل أن فوكس - فبرنامج 
اشياء لاتصدق ويتحدث عن الاعمال الخارقة التي تحصل في السيرك 


العالمي . 
يوم الآريعاء / عالم ديزني ‏ مقهوم الاسلام . ثم مسلسل (مستر موفي) 
وهو بوليسي : 







و 





© مواطن من جدة : حضوز المذيع السعودي قليل في البث التجريبي ‏ 
يتمكن المشاهد بالشرقية من متابعة اليرامج 





© مواطنو القصيم : نريد ان نشاهد القناة الثاتيئنة .. كيف ؟ 
© حائل : تنتظر المشروع التلفزيوني الجديد لتشااهد القنةة ؟ 
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© تيوك : تنتغفر دورها قريب آ للمشئ اهقدة 




















© مدير محطة أبها يحذر المواطنين من العبث بأجهزتهم 





يوم الخميس / :يارات منزلية ‏ عالم الرياضة . ثم سهرة الخميس مع 
فيلم اجنبى أو عربي . 

اما آخر ايام الاسبوء ‏ سيكون 
الكترك كومبني وهو يعلماللفةالانكليزية ‏ ثم حلقات من مسئسل الى روما مع 
الحب ‏ وسيكون نصيب مشجعي الكرة مياراة اسبوعة من المباريات 
المطية والعريية والدولية . 1 

أما بالنسبة للبرامج الثابتة اليومية ‏ السلام الملكي ‏ القرأن الكريم ‏ 
تفسير ا قرىءمن تلاوة ‏ عرض مصور لبرامج اليوم ‏ حديث اليوم ‏ فيلم 
كرتون ‏ الى موعد الاخبار في الماعة [4.0) الاخبار باللغة الانجليزية . 
اما الساعة العاشرة فهو موعد الاخبار باللفة الفرنية اما الاخبار العربية 
فهى على القناة الأولى ‏ وتتفق القناة الاولى والثانية في مواعيد الصلاة- 
ولكن الملاحظ فى القناة الجديدة ان التوقف عن الصلاة وموعده يكتب 
باللغة الاجنبية والقناة الأولى باللفة العربية . 


عرض لبرامج الاسبوء . ثم برنامج 
رهن يزاج 5 #بدطمع 


ويهذه المتاسية وبالتحدث مه بعض المواطنين وجدناهم مسرورين جدا 
والفرحة تغمرهم من شدة فرحهم بافتتاح القناة الثانية وحما زاد فرحهم 
البرامج الجديدة وخاصة بعد مشاهدتهم اللقطات التي بثت عن برنامج اول 
اسبوع من الارسال الجديد ‏ وتمنى الجميع أن يديم عليهم المليك المقدى 
دولي عهده الأمين والعائلة المالكة . 


الشرقية/يوسف القضيب: 

مع نهاية الاسبوع الماضي من الشهر الجاري .. استيشر مواطنو المملكة 
... بأطلالة البرنامج الثاتي) والذي يدا ييث برامجه مع نهاية الاسيوع 
الماضي .. 

بناء على توجيهات الأب القائد جلالة الملك قهد بن عبد العزيز المعظم وذلك 
بغية ادخال الرفاهية الى قلب المشاهد في هذه البلاد ... والمنطقة الشرقية .. 


كغيرها .. واحدة من تلك المناطق التي حظيت بمشاهدة برامح القناة الثانية 
.. (البث التجربيي) .. 

. ولكن لوحظ .. عدم وضوح ققرات برامج القناة :. مثل وضوح فقرات 
البرنامج العام 

مما جعل المواطتين بالمنطقة في تساؤل .. عن عدم وضوج الارسال ...حول 
هذا التساول .. صرح (للرياض) الاستاذ / علي المقداد .. مدير عام محطة 
تلفزيون الدمام .. قوله : 

أن ذلك يرجع الى عدة أسباب اهمها .. عدم ثيوتالارسال .. باعتياره انه 
كان تحت التجرية . اضف الى ذلك عدم وجود اجهزة التقوية .. ولكن بر بر 
لك العوائق ستزول يمشيئة الله خلال الأيام القليئة القادم :.. 

.وذلكبعد انيتم, توفير كاقة السبل الكقيلة يوضوح الارسال حيث سيكون 
الارسال طبيعيا . 

وفي ختام تصريحه .. تمنى أن تحقق هذه القتاة أهدافها التى أقيمت من 
اجلها .. وان تنال اعجاب وتقدير المشاهد السعودي ‏ 
القصيم/حمود الرميح: 

رغم الاعلان مساء اول امس عن افتتلح القناة الثانية للتلفزيون 
واستيشار المواطنين بمدن وقرى مناطق القصيم والزلفي والمتاطق المجاورة 
لها بهذا الحدث الاعلامي الهام الذي طال ماانتظروه قى اتحاء المملكة .. الا 
انه لم نتحقق هذه الآمال فى مدن وقرى وهجر مناطق القصيم والزلفي 
وماحولها حيث لم يشاهدوا القتاة الثانية وذلك لعدم تجهيز محطتي الارسال 
والاستقبالقي كل من القصيم والرلقي حيث ان المحطتين تستقبلان فقط 
اليرنامج العام للتلفزيون ويهذا لم يتحقق حلم مواطني القصيم والزلقي 
لمشاهدة القناة الثاتية والتي تشوق لها اكثر عندما تقضل البرتامج العام 
مساء اول امسى وأعطى لمحة سريعة عن المواد التى سوف تعرض خلال ايام 
الاسبوع يالقناة الثانية هذ! وخلال جولة (الرياض) الجريدة في بعض مدن 
منطقة القصيم حيث قامت بجولة لمدن بريدة وعنيزة والرس واليكيرية والمذنب 
والاسياح والتقت يعدد كبير من المسؤولين والمواطنين بالمدن الآنفة الذكر 
وكذلك بمدن الزلقي حيث اجمعوا بأن حلمهم لم يتحقق بمشاهدة القناة 


"لهذا .. حائل .. لم تشاهد القنال الثانية الا بعد تهاية المشربوع 






14 اغسطن 1487م #السيتة التلبيعة عشيرة": 
لإتلئليات فق 27 1 2327 34 لذ . 


الثانية وطليوا من المسؤولين بوزارة الاعلام وضع حلول ولو مؤقنة لمشاهدة 
القناة الثانية بالقصيم والزلفي وماحولهما من مدن وقرى وذلك لمشاهدتها 
مدلا منمشاهدة الفيديى, واضافو! بأن فرحتنا لم تتم حيث اننا قرحتا عندما 
سمعنا انباء تشغيل القناة الثانية , ولكن قرحتنا لم تتم وأملنا بالمسؤولين فى 
وزارة الاعلام وعلى راسهم الوزير التشط علي الشاعر بوضع حلول عاجلة 
لمشاهدة القناة الثاتية بمدن وقرى منطقة القصيم والزلفي. 
حائل/قهد المسعود: 

مركز تلفزيون حائل .. يعتذر للمشاهدين بعدينة حائل وماحولها لعدم 
تمكن استقيال القنال التلفزيوني الثانية .. والتي بدات اعتبارا من يوم 
الجمعة الموافق 5/ ٠7/١١‏ 15١ه‏ .. حيث ان عريات الارسال المؤقتة .. والتى 
تستقيل البث التلفزيونى حاليا .. لاتستوعب اكثر من طاقتها الحالية .. ويتم 
الآن تتفيذ انشاء محطة تلفزيونية جديدة فى حائل .. بمواصقات جيدة .. 
وتشمل انشاء ميان للمرسلات التلفزيونية بالاضافة الى برج تلفزيوني بطول 
- 5١م‏ مع بناء مرسلة تلفزيونية تشمل هذه المرسلات على قتالين لبث 
البرثامجين:. ومن المقرر ان يتم تسليم هذا المشروع بعد ثمانية اشهر تقريبا 
الجديد .. 
والذني يتقذ فى الجهة الجنويية من مدينة حائل .. فى منطقة (الودي) ولن 
تتمتع حائل بمشاهدةهذا ال مولود الجدد ..خاصة وانه طا ما ترقبت بداية هذا 
البث .. وقد كانت المفاجأة لاتوصف حين اعتذار المرسلة المؤقتة المتواضصعة 
التي تعمل حاليا . 
تبوك/ ابراهيم اللاحم: 

في لقاء مع مدير محطة تليفزيون تبوك افاد ان منطقة تبوك لن تستطيع 
استقبال اليث التليفزيونى فى الوقت الحاضر على القناة الثاتية والسبب 
يعود الى ان للحطة الحالية مصممة اصلا على اساس استقبال قناة واحدة 
فقط وهى محطة متنقلة ومؤقتة حتى يتم الانتهاء من بناء المحطة الجديدة 
التى اوشك العمل فيها على الانتهاء . حيث سيتم افتتاحها في 
0م . وهى مصممة على احدث الانظمة وتستطيع استقبال اليث 
على ثلاث قنوات في وقت واحد 5 
نجران/ على عون اليامي: 

طالب الاستاذ/ عبدالعزيز مدير محطة تلفزيون ابها كاقة المواطنين 
المقيمين بامنطقة الجنوبية بعدم العيث في اجهزتهم بحثا عن برامج القناة 
الثانية » باستثتاء سكان مدينتي أبها وجيزان فقط . واللتان تشاهدان 
الارسال بوضوح لكونه يوجد بهما حاليا اجهزة ارسال واستقبال (ترانزمتر) . 

أما بقية مدن وقرى واحياء المنطقة الجنوبية والتى يصلها الارسال حاليا 
سوق يمكن سكانها مشاهدة برامج القناة الثانية خلال شهرين من الآن حيث 
ان هتاك بعض الاجراءات التى سيتم تنفيذها لايصال البث لكافة مناطق 
المملكة يعد تركيب الأجهزة اللازمة . 

واشار مدير المحطة الى انهم تلقوا العديد من المكالمات الهاتفية بشأن 
الأجهزة التليفزيونية ذات الارقام الثمانية موضحا بأن قئاة ابها هي التاسعة 
غير انه يمكن استقيال البث على احدى الأرقام الأخرى بواسطة جهاز أسمه 
(الترتينق) دون اللجوء الى استبدال الجهاز التليقزيوني . 

كما اكد على استعداد محطة تلفزيون ابها لارسال المهتدسين المختصين 
لديها لتشغيل جهاز أي مواطن بالمنطقة يطلب المساعدة منهم لمأفيه الصائح 
العام. 

من ناحية ثاتية عير الكثي رمن المواطنين عن فرحتهم لتشغيل القناة الثانية 
ووجهوا شكرهم لحكومة صاحب الجلالة وولي عهده الأمين على هذه المكرمة. 





ااال لس سس سس سي بم يا-شمسمة 
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50 2" . 
«أنهض من حنازتي -- وامشي» 


موققت حاقيا وراء ملب امتي 
ائعة 


العظيمة 

ادقه على قلوب مغلقة 

في الليل .. والثلج فى مخالب 
الجريمة : 
حتى غدت بداي مطرقة 
وصرت صيف امتي ..وصار 
جسيمي الوليمة 


06 
أن تتفجر الازمة بين يلدين 

لسبب أو لآخر . ان تغلق الحدود 
بين بلدين شقيقين آو اخوين ٠‏ ان 
يهاجم (جيش الدقاع الاسرائيلي) 
هذا البلد العريي أو ذاك .. وأن 
نستذكر- نحن عرب هذه الايام ‏ 
ونشجب وندين .. + ان تصوت 


معظم دول العقم لصالح قراريدين 


عدونا ٠‏ أن لا تؤثر فيتا كيمياء ' 


الدهشة فلا نتقعل لموت .. 
ولا نبتهج لولادة ان ننسى فتدخل 
ذاكرتنا (حراج) الزمن .. كل ذلك 
رغم هوله يهون .. حين نرى اخوة 
السلاح يديرون ظهورهم ‏ لوقت 
يقصر أو يطول للقاتل الرسمي 


فى فلسطين وييروت وبوجهون * 


يتنادقهم الى صدورهم فتنزقف معا 
... أن يحدث ذلك فاننا نساق الى 
مرحلة تقع على ابعد خط من 
خطوط الوحشة. 

عت 7 


حين اقناد يعض الاعراب اين ' 


أخي قيس بن عاصم مكبلا وقدموه 
لعمه ليتال على . يديه عقاب 
الجاهلية على ما اقترفته يداه من 
قتل أبن عمه عاصم بن قيس ين 
عاصم حملت لنا كتب التاريخ 
حوارا ثريا .. يليق ينا أن تسمعه 
ونعيه قتحزن على تقدمبنا الفكرى 
وتطورنا الحضارى .. 
قال قيى : لم قتلت اين عمك؟! 
.اجاب القاتل : لم اكن اقصد .. 
اصايه سهمي خط ... . ٠ ١‏ . 
قال قيس : اعرف اتك لم تقصد ! 
أويعقل أن يقتل الاح اخاه؟ 
وأبن العم اين عمه ؟ تكلتك 
أمك .. اهكدا يكون الكلام . 
قال القاتل : العفو والرحمة.. 
قال قيس : فكوا قيوده .. لقند 
اخقف تم الفتى .- ولثن 


ياولدى : لقد اقرحت عدوك 
.. وأنقصت عددك .. ودقعت 
لساتك لطلب الرحمةوالمغفرة 
..ها اشقاتي يك وما اشقاك 
بنفسك .. اذهب قاتت طليق 
..وأعرف__ من بعد أين 
تسدل سهامك ... 
2 


بينما محطات الاذاعة العريية . . 








٠+ ٠ االاتبيركاتيررهة.‎ 22 6 


.. خيمة ومشتقة ' 


, الاحد ا نو القعدة 1-7 اف العدد -207- 
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ووسائل اعلامها تعد 'العدة 


للاختفاء يذكرى حزّيران الاسود !! 
كان جيش العدويدخل جنوب لبتان 
.. يتقدم ليس لأنه قوى ولا يقهر , 
يل لأن خصومه اذاعيون وكلاميون 
.. وضعقاء ينفرقتهم ٠‏ يتقدم 
اريعين كيلومترا فتهاجمه إريعون 
أذاعة مسموعة ومرئية . يحاصر 
بيروت ويقعل مااصيح ' معروقا 
للعالم .. ونجد من لا زال يدعى 
للبحث عن تسمية محددة ودقيقة 
لما يخدث .. فماذ! يعد النكبة 
والنكسة الا الخبية ؟! 
١ 2 - 5 1‏ 
الدم فى الشوارع '.. وشظايا 
الانسان الاعزل ..فوق, الطرقات 
وييروت الم تعد. تلن الجسناء 


الشوارع فى صيحها الآيلي العتيم: 
'. .. ودخلتاها صامتين لا شىء كما 


فى الذاكرة .. الياء محتية اكثر من 
ذراع الشوق , الياء ممتدة من 
ساحة الشهذاء الى ساحل 
الاوزاعي ٠‏ عارية الا من نزيقها , 


الراء تلهث فى شارع الزيتونة ' 





وتصرخ على كل الذين ذهيوا بلا 
وداع : راحوا.. 

الواو يجرجرها قاضال ويعدو 
يها الى المطار لكن الاتفجارات 
تلتهم مخالب القط .. وتلتف حول 
قلي بدروت .. 

التاء 5 (نشيد انشاد) جديد 
يمجد : الموت ويهزأ بالحياة 


0 سلكت 
قال الضابط لاحد جتوده يعد 


أن قرأ تقريريا مفصلا عن سيرة 


هذا الجنذئ اوصله لقناعة ايجابية 


فى موضوع ترقية هذا الجتدى.. ٠‏ 


. أسمع : عاذا تقعل لو هلجمك 
0 قعل لور 


! اقلوم ياسيدى‎  : 


حسنا ولو اتك كنت مع قوة قليلة 
وتأكدت أن للعدى يهاجمك بقوة 
كبيرة جدا ؟ 

أقاوم يأسيدى .. 

لى اقترضنا أن نصف من معك 
قتلوا والعدى راح يقترب منك.. 
- اقاوم باسيدى 5 أقاوم . 


 .‏ وهاذا لوفر جفيع من يقي معك 


يسيب تقديرهم لاختلال ميزان 
القوى فى غير مصلحتهم ؟ 
أقاوم ياسيدى .. 

واذ! حصل ووقعت أسيرا.. 
لا يحصل ياسيدى .. لا يحصل . 
لماذا ؟5 

لانتي سأكاوم ' ياسيدى . 







م سم 


حا" 


انت غير معقول با ابني .. ماذا 
ستفعل قى مثل هذه الظروف 


الرهيية. 
سأقاوم 
أذهب من وجهي .. مجنون 
الات 
سال سائل ملح : هل صراعنا 
مع الصهاينة حضارى ام 
عسكرى ؟ 


اجاب رجل يحترف التنظير منذ 
خمسة وثلاثين عاما: 

الصراع بمجمله عسكرى ولو 
لم تقم دول اورويا اولا واحدد 
انكلترا ثم امريكا ثانيا يدعم شذاذ 
الآفاق بأحدث متجزات تكتولوجيا 
وتكدوترونيا الحرب لما كان ميزان 
القوى يهذا الشكل من عدم 
التوازنن 
والشعب العريى يستطيعون ‏ 


وان الواقع المنظور لمجريات 
الامور .. والواقع غير المرئي . 
اعني المستقيل القريب يشير الى 
ان العرب قادرون على هزيمة 
العدو لكنهم يتتظرون الزمن 
المتاسب والمكان المناسب.. 
علق احدهم مقاطعا : انهم 
ينتظرون (غودو) منذ أكتر من ريع 
قرن وهى الذى لا يأتى وقد يأتى .. 
ولا احد يعتقد انه يفعل لآنه أصلا 
فى بيروت الغريية وهاهو يقتل فى 


- قرةسوبربالثدرتية للإيادة -تررافتىات 


تماما باتك ى ضهالعٌ فبشريط ونن 


لاملى إثنتين+ بل غلىثلاثة مواد فثالة لتعطيكم 


ت الآخرى الأضعف. يحصاواعاى و وسود 


.. ان الامة الاسلامية _ 


100 
ا 


اتفعل الرجل المحترف : هات 
دليلا واحدا .. انني اتحداك ان 
تعطيني دليلا واحدا يدعم رأيك.. 


قال السائل : بماذا تعلل سرقة 
جتود التكنوترونيا مكتبة مركز 
الابحاث الفلسطينية؟! 

استغرب الرجل المعترف :ان 
سرقة كتاب لاتعني :قاطعة السائل: 
اسمع . لقد سرق الصهاينة خمسة 
عشر الف مجلد وأكش من عشر 
عريات شاحنة من الكتب والوثائق 
والمذكرات الفلسطينية. و... كفى 


. مد 

: ليل لندن متوهج يالضوء 
وانفاسنه ياردة تلهث فتطمس معالم 
رواد الارصفة وهم يذتيئون خلف 
رجاج سياراتهم .. وساعات القجر 
تتمطى وتيتعد وكأنها تحاول 
الا تجيء .. ومن خلل الضباب 
المنتشر كان صوت عريى كسيح 
يتهدج فى احد المرابع الليلية 
وشهير ..شىء غريب وملفت للنظر 
ويدفع للاقتراب .. ثم للدخول لغاية 
الاستماع .. للبحث عن اليتابيع .. 
عن الجذور .. عن رائحة ولون 
وطعم وصدى وصوت الوطن.. 
يدخل الجسد مرتعدا فى سحب 
الدخان الازرق المشيوه ويصطدم 
بالاجساد الذاوية والارواج 
المتعلقة.. وتنتحي الروج طرفا فى 
آخر مائدة . ويستحيل المرء كله 
الى آذان.- 





والآن ايها السادة يختتم 
المطرب الاسرائيلي ابراهيم .. 
وصلته بأغنية جديدة من الفلكلور 
الاسرائيلن ايضيا : مرمر رناتي .. 

آه بازماني كم مرمرك الاعداء 
.. والاصدقاء 

وآه يلزماتي 
ومااقساك ! 

قات 

تأتي الاجازة . فيافرح الاطقال 
.. وتتطلق باسيدي نحو يلاد الله .. 
لكنك سرعان ماتصقعك رائحة كما 
الخبز المجترق .. (التأشيرات) أو 
قيز المرور والدخول !! 

سبعون يوما لا ايالك تسام على 
رأى ابن ابي سلمى ويتصرف 
يسيط كمأ هو شائع فى ايامنا .. 
وتأتيك تلك التأشيرة كعروس 
القضن . 
وتستحم يشيء لزج كاليقين .. 

تحزّم نفسك واطفالك ووسيارتك 
واحلامك وتعبك وترحل .. تبحث 
عن موقع يبعث اليسمة فى وجوه 
الصغار والراحة فى الجسد 
الحزرين.. 


٠‏ ما آحرك.. 


وبعد ان تلتهمك الطريق 
الطويلة ‏ للطويلة .. وتكون انت قد 
التهمت يومين وليلتين .. تناديك 
لوحة كتب عليها : البلد العريي 
لتحزن كثيرا .. لتبكي كما لم يفعل 
الرجال .. وهاهم على الحدود .. 

تتقلت من اخواتك العرب 
الكرام بالهدايا والرشاوى 
والتوسل والرجاء .. وتسمع اقددع 
الشتائم وابشع العيارات مشتمئة 


وتتقدم هسهض امامك لوحة 
صغيرة كتب عليها الجمارك وما 
ادراك ماهي ؟ 

تفكك سيارتك ٠‏ وحقائيبك 
واعصايك واسرتك ثم يأتيك صوت 
معدني يذكرك بحفاوة حاتم الطائي 
لاضيافه ! احمل اغراضك وأنقلع 
من هنا .. وطبعا تنقلع من هناك 
صامتا فرحا ؟! تكاد تضحك من 
شدة القرح ...من وهج الخلاص .. 
ولكنه ضحك أو قرح كالحزن أو 
كالبكاء لحظات ويأتيك ضوء ما من 
مكان تفهم منه ان تققف : فتقف - 
تمد يدك يجوازات السقر فيصيح 
رجل ما بك انزل .. تنزل .. يشتمك 
لآن اطفالك .النائمين وزوجتك لم 
يتنزلوا من السيارة معك .. تحاول 
أن تقهمه لنك تفهم قيلعن اباك 
واجدادك .. تسر قليلا فيخطر لك 
أن واحدا من لجدادك قد يكون جد 
هذا الذى يشتمك واياه .. فتزول 
عنك ارق سحاية من الكابة تلك 
التى حطت على وجهك اخيرا.. 

بيدا فصل الانتظار وقد يحدث 
ان تنتظر طوال الليل فى يرد 
الحدود القارس .. ويتد1أ الحشرات 
والهوام تلدع وتلذغ جسدك 


واجساد اطقالك .. 
كم يكون الفجر فينادى احدهم 


عليك : ترد وتعدى اليه والمسافة 
بضعة آمتار لكن الصوت 
المضياف لا يحتمل تآخرك . 
فتصبح هكذا حمارا أو كليا أواى 
حيوان آخر .. الآن : تبد1 لجازتك 
ياسيدى والآن تبدأ مأساتك .. 
ممتوع من دخول بلدتا 
المضياق ! 
معي تأشيرة .- 
- بلهاً واشرب مائها.. 
يا ايبن الحلال .. 
والزوجة وال .. 
اتريدني ان اسجن من احلك.. 
لا .. يأ آخي ‏ ضع تفسك فى 
مكاني .. 
بقاطعك: 
5 احترم تفسك .. وحل عني .- 
تجادل هذا وذاك وترجو ذلك 
وسواه .. وتشرح مصايطلسماسرة 
والسائقين ولجميع عياد الله .. 
وتأتيك النصائح المتشايكة 


الاطفال 


قتتقلع .. وتترك اطفالك وزوجتك 
لرحمة الله .. وبيدا فصل شتاتك 
الاضاقي .- اثت الى الشمئل 
تذهب .. هم ألى الجئنوب . انت 
لاتزال آملمك حدود عربية مضيافة 
وهم كذلك .. وقد نلتقي باسرتك 
قى نهاية الاجازة .. وقد لا دلداني -. 
يحدث هذأ فعلا .. 

حدث احقا ويحدث وسيحدث. 
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التحرير الاعلامي 


التحرير الاعلامي هوالاعلام ورواية الاحداث وتقسيرها 
ونشر الاخبار والمعلومات الصادقة التى تنساب الى عقول 
الناس وترفع من مستواهم وتنشد تعاوتهم من اجل المصلحة 
العامة . فهي تخاطب العقول لا الغرائز . فقيل الراديى 
والتلفزيون كان الخطيي يتحدث فقط الى ذلك العدد من الناس 
الذى يستطيع أن يتجمع قي حدود الاستماع لصوته واليوم 
تستطيع الاذاعة ان تصل قورا الى الملابيين من الناس 
المتتشرين في اماكن متناثرة .. 

ولكن على الرغم من ذلك كانت هناك وسائل لتقل 
المعلومات عير مسافات شاسعة . 


0 


لحا 1 لحيو 


فقد اعتادت شعوب العالم القديم ان تستخدم لهذا 
الغرض الشهداء الاحياء رسلا يحملون الرسائل المكتوية اى ‏ أمَأ 
الشفاهية عن هجمات الاعداء وكان الهتود الامريكيون ذوو ‏ [ف 
حيلة ودهاء في هذا الصمدد اذ اصطنعوا لاتفسهم نسقا كاملا |4 
من الاشارات وكانت اكثر العلامات شيوعا عندهم النار 
والدخان . ققد يقيد عدد هبات الدخان وطول مدة بقائه وننايعه 
قي اعلام القبائل الاخرى بالمقصود . 
وكانت الطبول تستخدم اساسا للابلاغ عن آخر الانباء . ٍ 
وريما من ابسط اساليب الاتصال براعة وحذقا هو ذلك ف 
الاسلوب الذى ايتدعه سكان جر كنارى . فقد اهتدوا الى 2 
وسيلة لنقل الكلام البشري عير مسافات تزيد على خمسة كيلو 
مترات دون استخدام لوسائل اتصال مثل التليقون او الراديو 
اى غير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة . 


وهذه الوسيلة هى الصفير بحيث تصاغ كل وحدة ضوئية 
كلامية على نحو ما تصاغ الشفرة ولها حركاتها النغمية 
الخاصة .. 


0 


بيد ان اللغة اللسانية تتسم يميزة بينها ويين وسائل 
الاتصال أو اللهجات الاخرى . لما تقوم به من نقل كل ما يمكن 
تخيله من آراء وافكار ومفاهيم . قهى اغنى نظام اشارى وهى 
قي نفس الوقت اشد النظم الاشارية ايجازا واقتصارا . 


ويمكن لنا بفضل هذه الخاصة المميزة للغة اللسانية ان 
نعير قي اى وقت من الاوقات عن اى نوع من الافكار او 
الاتفعالات . 

فالعلاقة تعلمشيئًا ما ولذلك فان العلامة اللغوية هي العنصر 
الاساسي قي اللغة . 
وقد ذهبت البحوث الحديثة الى ان لكل وسيلة من وسائل <١‏ | 
الاعلام خصائصها ومزاياها الفريدة . ويقوم بعض هذه |7 
الخصائص على مجرد التأمل النظريي بينما يقوم اليعض 
الآخر على اساس تجريبي ٠‏ ك3 

ان الوسائل المطبوعة تسمح بان يتمكن القاريء في وقت ا 
قراعتها وفي فرص هذه القراءة . كما تمكنه من اعادة الاطلاع ُ 
على مضمونها .. وتسمح للتأتى في هذا الطلاع الى جد كبير 2 
بيتما الراديى يصل الى الجمهور بطريقة مختلفة عن الطرق 

التى تصله بها الوسائل الاخرى وهى وسيلة تتميز يفقر في 

الثقافة اذا ما قورنت بالوسائل الاخرى . 





العمرش*شحت ل 


لحَفْرَالاسَارٌ الارتوازية 
اموا 


0 ٠ 


٠ ١‏ من العمل التايمح هلى جميع 
أنحاء الملكة . تحت الشسائت 
البميولوجيين . وللبصود الحغفارات الأمريكية 
منوع ه سيييد مستان ٠.‏ مقامن 40 5.5 
5- , 
مفاسر 5.5/80 
موديلات/, مقلم . ومحختلف اللفاسباينت 
أيضمًا . عرفت 
هب الجودة فى العمل 
. السرعة فى الاتجادت 
© الدقة فى اموا عم إ< 


سباع فيب ت/7 5592617 موعديو+ 
لفك ن/-121 2059 عن ب / ا ١‏ تكلس/ 17م ةو حي 





قايلر أن يكون مسيتو داع ل حي الملن اسورد متم 
الاتصات ت 34 لمكيا١امه‏ بذقيا؟ 
عيري .بريه ١6554‏ الرياضت.. 









عق ا ده 
اللا لا الا '"-سوى 'مادية | إل /لاالاالا 


فى البحرين: 


بدأت ا مرحلة الاولى لانشاء سوق البورصة 
مركز معلومات للاوراق المالية يوزعها خلال دقائق 


المالية التابع لادارة شئون الشركات بوزارة 
التجارة وتشغيل الاجهزة الخاصة يه. 
وقال السيد عبد الررزاق جعفرزين 
العابدين منسق مشروع اليورصة ان فكرة 
استحدات مركز المعلومات لم نات من فراغغ 
وانماهى نتيجة لجهد لجنة تأسيس 
البورمة التى تقوم بدراسة السيل السليمة 
وابجاد الوسائل التى تكفل انتقالنا من 


المنامة - واخ 

تبد! ف المنامة صباح اليوم [الاحد) 
المرحلة الاولى لانشاء البورصة ف اليحرين 
ايذانا ببدء العمل فو مركن معلومات الاوراق 


ارتفاع معدل التضخم 





5 المرحلة الحالية الى مرحلة انشاء البورصة 
لف بريطاقيا.. بعد وضع الامور القائونية الشاملة لها. 


واضاف منسق المشسروع قل حديث 
لصحيفة (الاضواء) البحرينية الاسيوعية 
نشرته امس ان انشاء هذا المركزيهدف الى 
تقرير مركز البحرين المالى ودعم السمعة 
المالية الطبية التى تتمتع بها والمعروفة على 
مستوى اللتطقة والعالم.. كما اته يمثل 


اظهرت احصائيات حكومية نشرت هنا 
ان معدل التضخم ف بريطانيا ارتفع بمقدار 
طفيف ليصل الى ؟ر؛ الماثة ف شهر يوليو 
مقارنة بالان5 بالمائة فى شهر يونيو الذى 
سبقه وذلك فى اول زيادة منذ هر فبراير 


الماضي. 


: المرحلة الانتقالية التى تسيق قيا 
وبين مؤشر اسعار التجرئة ان الزيادة لمن 0 5 ك0 م 
اق ع | البويصة. 
1 - قث تّ ع8 
00 0 ا واكد أن مركز المعلومات سيؤدي خدعات 
و معدلات اننعان العقديت مهمة وهى نقل معلومات التعامل التى تتم 


وافادت الارقاعم التى نترتها وزارة 
الستوظيف ان التضخم سوف لن يرتفع 
بدرجة كبيرة خلال الشهور القليلة القادمة. 

ويؤكد رقم *ر؛ بالماثة ان بريطانيا 
مازالت واحدة من ابرز الدول الغربية ل 
التحكم بالاسعار. 

ولغ معدل التضخم ف سويسرا ؟ر؟ 
بالمائة وفى الولايات المتحدة 5١ر5‏ بالمائة 
والمانيا الغربية ثلاتة بالمائة وف اليايان لار" 
باللانة . 


بين الوسطاء والدلالين فى مكاتبهم الى 
الوسطاء الآخرين وذلك يتلقى معلومة من 
وسيط عقد صفقة بيع الى ياقى الوسطاء 
خلال دقائق معدودة وهذا يعني انهم 
سيكونون على علم تام يما يدور فى السوق 
فور حدوثه. 

وقسال ان المركز سيغذى مكاتب الويسطاء 
بموجز لحصيلة الصفقات والتداول خلال 
فترتي الصباح والمساء واللتين تبدا اولاهما 



















: اسعار العملات الاجتبية بالريال السعودى 

































































































ظ حتدة تيرق لكان 1 ْ 
دينار أردتى 11 غ51 
جنيهسوداتي 2 ل 32 0 
دبنار جنوبي ل تسل 
دينار كويتي اا دارا / 
ديتار بحريتي 2 1.5١40‏ أكرة ْ 
دينار تونسي م1 4 
5 لبتانية حككلا, , 
ا ليرة سورية لفك , 
ا درهم اماراتي دقق قلق 
درهم مغربي 28 , ١‏ 
ؤ ريال قطري 7ت ة, 06 , 
ريال عماني 0 ل 1 
ريال يمني دمكلا, ته 
جنيه استرليني 2 3.1904 2١‏ ظ 
ا دولار امريكي من ان | 
1 دولار كندي ”> مقن 
رويية هندي يفديية الفة 
رويية باكستاتي  ,56١8‏ ل 
رويية سيريلاتكا  ,١545١‏ 5, 
مارك الماني شيل 1 
الفرتك الفرنسي يدك م ظ 
الفرنك البلجيكي ': 15-5:, 04 1 
ليرة ايطالية الى ل 
بن ياباني / ١4‏ -, 
بيسو فلبيني افلضة قة 
دولار ستغاقوري  1.3١58‏ 1 
: بيستيا اسباتي ‏ 598ا*, وا 
| شلننمساوي 14450. 6 
ٌ كيني 7854000 
| اسعار الذهب 
إ كيلو الذهب 2 
الاونصة لكل 
البسيد كة لمكن 










































يانس 

5٠‏ طبيب الاذاعة . جميل 
سمان 

6 -ظلال التخيل . حسن 
التركي 


60 . حديث من القرآن 


٠‏ عالم الرياضة 
٠-5‏ - المايكرفون هناك . 
ناصر الراجح 
6 من أارشيف العقار 
(المسلسلة اليومية) 
6 9 الوطن الاسلامي . 
عبد الرحمن الاحمدي 
١١‏ سهرة ثقافسة , - 
عبدالملك عبدالرحيم 
ونة قلب ؛ محمد 























فى التاسعة صباحا وتنتهي ف الثانية عشر 
ظظهرا وتبدا الشائية من اللرابعة حتى 
السادسة والنصف.. كما سينقل المركز 
رغبة كل وسيط يريد التعامل مع شركة معينة 
الى كافة السوسطاء الآخرين فى نفس الوقت 
توفيرا للجهد واختصارا للزمن الذى يبذله 
الوسيط ف الاتصالات بحثا عن قرض البيع 
والشراء. 

واضضاف. كما سيقوم المركز بتقديم 
معلوسات عن بيانات الشركات المساهمة 
العامة والتى تتضمن توزيع الآرباح 
والاسهم المجانية وكل ما من شأنه ان يؤثر 
على اسعار اسهم هذه الشركة اونتك ق 
السوق صعودا اوهبوطا وذئك لبثها 
للوسطاء حتى يكون الجميع على دراية 
باوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية 
كما ان المركزيؤدى خدمة مجانية لا تقيض 
فيها على الويسطاء سوم اشتراكات وائعا 
سيتكفل الوسطاء يدفع رسوم ايجاد اجهرة 
الاستقبال لشركة البحرين للاتسالات 
السلكية واللاسلكية وهى ررسوم بسيطة اذا 
ما قورنت بالفائدة التى سيحصلون عليها 
على المدى القريب واليعيد . 

واشار الى أن الفترة الانتقالية المحصورة 
بين يدء مركز تتسيق المعلومات 
للاوراق المالية وقيام اليورصة يما يتراويو 
بين 5 الى 5 اشهر. واتكد ان المركز سيقدم 
للوسطاء خدمات تتمثل ف تحليل ميزانيات 
الشركات العامة من حيث الارباح وكل ما 
يتطلع الوسيط الى معرفته. 

وذكران خلال المرحلة الانتقالية لن 
يكون ياستطاعة المركز تزويد المصارف 
والمستثمرين وجميع المؤسسات بالمعلومات 
المعنية يطريقة مباشرة وانما تنحصر علاقته 
بالوسياة وان بامكان اللؤسسات 
والمستثمرين استقاء هذه المعلوسات من 





الوسطاء. 
وزير الاقتصاد المصري 
يزور العراق 


بغداد ق.ن١‏ 1" 

وصل الى بغداد الليلة قبل المساضية 
الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية المصري والوفد المرافق 
له فى زيارة رسمية للعراق تستفرق ثلاثة 
ايام. 

وذكر الدكتور السعيد فى تصريح لدى 
وصوله نقلته وكالة الانباء العراقية انه 
يحمل رسالة من الرئيس المصري حستى 
مبارك للرئيس العراقي صدام حسين 

لشغغخكتك 


الجملة في امريكا 
و - 


رويثر : 

قالت وزارة العمل امس ان اسعان 
الجملة في الولايات المتحدة سجلت 
ارتفاعا بنسبة لا تتعدى ٠,١‏ بالمانة 
فى الشهر الماضي مما يظهر ان 
التضخم لا يزال خاضعا للسيطرة 
بحزم في البلاد . ١‏ 

وتقل هذه الزيادة كثيرا عن 
الزيادة القياسية التي سجلت في 
شهر حزيران يونيى والتي بلغت 5." 
بالماثة . 


الضرائب والانفاق الحكومي ولكن 
العديد من خبراه الاقتصاد يعزون 
ارتقاع معدل البطالة الذي سجل 
اعلى نسبة له منذ الحرب العالعية 
الثائية الى سياسة مكافحة التضخم 
هده . 





للانماء الاقتصادي 
العربي الى الدول العربية في نهاية 
العام الماضي مليارين و5.4/ا" 
مليون درهم . 

جاء ذلك فى التقرير السنوي 
الصادر عنّالصتدوق والذي اشار 
الى ان هذه القروض قدمت الى 
الاردن والبحرين وتونس والسودان 
وسوريا وسلطنة عمان ولبتان وسصر 
والمقرب وموريتانيا وشطري اليمن ٠‏ 


©© الاغاني : 
8- ردوا السلام . عفاف 


راضي 
عمقادير . وردة 
الجزائرية 
1١‏ 8 الخاتم 1 . يمة 
سميح 
على العقيق . محمد 
علي سندي 
6 د كقاتي مأوصل منكء 
مايدة نزهت 
6 7 البراقع . محمد 
غندة 


:4 - اغاني من الخليج 
والجزيرة العريية ‏ 


محمد السيد/ ليلى 
عبد العزيز ‏ سالم 
الصوري ‏ ل سالم 


الفرج - 


" 






























الورقة الاولىت 







































لبدايتها العملية السليمة بعد التخرج . 
الورقة الاخيرة:- 









خاصة مع صغديرته سلطاته..؟! 


تمديد فترةالتبرع بالدم في الاحساء الىاسبوعين آخرين 


الاحساء/ يوسق القضيب: 

نظرا لقلة عدد المتقدمين للتيرع 
بالدم بمتطقة الاحساء.. عليه.. 
قررت المديرية العامة للشئّون 
الصحية بالمنطقة الشرقية تمديد 
قترة الحملة الى اسبوعين آخرين.. 

حيث سيقوم بتك اللسدم 
بمستتشفى الملك فهد بالهفوف 
باستقبال المتبرعين بدمائهم.. لمدة 
اسبوعين اخرين. 

وناشد الدكتورسامي الصقير 


المواطتين ومحبي الخير الى ضرورة 
التبرع يدمائهم..لما لهذا العمل 
الخيري والانساني من قوائد جمة.. 
انساتية وصحية تعود على المتبرع . 
وقالد/ الصقير ان سمو 
الامير/ محمد بن قهد بن جلوي أمير 
متطقة الاحساء سوف يرعى الحقل 
الختامي التكريمي الذي سوف 
تقيمه المديرية تكريما للمتبرعين 
بمنطقة الاحساء حيث ستقوم 
المديرية بتقديم الهدايا القيمة 


مديرعام الشئون الصحية بالمنطقة والشهادات التقديرية للمتبرعين 
الشرقية بالنيابة.. جميع الاخوة ‏ بدمائهم. 


الصيف والفراغ .. كلمتان الحديث عنهما فى وسائل اعلامنا المحلي يتجاوز اضعاف 
الحديث عن قضية الشرق الاوسط فى اعلامنا العريي والشبه بين الحديثين اته لا نتيجة 
فعلية ملموسة..؟! وهنا إن اتحذث عن الصيف والقراغ من جوانبه العديدة ولكنني فقط 
سأتحدث عن الصيف والفراغ (النسائي) فجميع الطاليات يعائين من الفراغ فى الاجازة 
الصيفية الطورئة خاصة الطالبات اللاتي لا تسمح لهن ظروفهن الاسرية 
مما يجعل الاجازّة اطول فى نظر هذه الامكانات المهدرة . واقول المهدرة لأآن مثل هؤلاء 
الطالبات وخاصة الجامعيات يمكن الاستفادة منهن فى اكثر من مجال وخاصة قى تعليم 
الكبيرات القراءة والكتابة (محى الامية) حبث يمكن للرئاسة استغلال المدارس المقلقة قى 
اجازة الصيف وفتحها كمراكز لتعليم الكبيرات واقامة الندوات والدورات 7 
البيوت وذلك لاستقلال الطاليات ويالذات الجامعيات فى تشقيل هذه المراكز ومنحهن 
مكافآت رمزية مع مكافآت اديبة تكون يمكاية الشهادة التقديرية التى تساعد على الاسراع 


للسقر خارج مديتتهن 


كما يمكن للرئاسة العامة لتعليم البنات الاستفادة من الطالبات فى اجازة الصيف 
بتشغيلهن قى المدارس لاستقبال الطاليات المستجدات وتسجيلهن . وفى هذا حل لمشكلة 
الاداريات قلاتي يتذمرن من المداومة فى الصيق خاصة اذا نحن نظرنا لظروف المراة 
العاملة ويالذات المتزوجات اللاتى يضطررن للالتحاق بأزواجهن سواء داخل المملكة أو 
خارجها وقى استغلال طاقات هؤلاء الطالبات فائدة قى حل مشكلة بعضى الموظفات وكسب 
لطاقات طلابية مهدرة مع اكسايبهن خبرة عملية تكون بجوار الخبرة التظرية خير دعامة 


رسم ١‏ فن راف يحتاج الى موهية فتية مدعمة بالثقافة العامة مع القدرة على 
رسم 0 لايقتلها الطرح المياشر والرسام الزكي هو الذى يستطيع ان 
يحرك أفكار القارىء معه من خلال المتايعة المستمرة للاحداث سواء المحلية آى الدولية . 
ويؤّكد لك من خلال اذعاته الكاريكاتورية انهيعلك(الحسنيين) الهبه الالهية قى النقد اللاذع 
والثقاقة العامة المتعمقة الجذور خاصة قى المجال السياسي حيث يتطلبجرأة 
ويعد نظر وتبقى الدراسة الاكاديمية لهذا القن ضرورية ليستطيع معها الرسام 
الحفاظ على رسومه من السقوط فى المباشرة والسطحية وهذه الحقيقة يؤكدها 
واقع رسم الكاريكاتير المحلي حيث يتقوق فيه زميلتا الخنيفر كرسام عريي مبدع 












1 





التثقيقية لريات 




























































© د/ سامي الصقيد. 


تجميل المنطقة التاريخية بوسط البلد يجدة.. 





بدء الدوام للمدرسات ع | جدة/ عبد الرؤوف تاجي: 
جدة - عبدالرحمن السعدون | يتمالان تجميلالمنطقة 
يبدأ غدا السيت الدوامالرسمى 
بالنسية للمدرسات التابعات للرئاسة 
العامة لتعليم البنات فرع المنطقة 
الغ_ربية الاستاذ ‏ سعد الحميدى 
تادب الدرئيس ادام 
بالمنطق---5 الغريي-ة أوضح 
هذا وأضاف بأن المدرسات سيقن 
بأداء دوام كامل أما عن امتحانات 
الدورالثاتى فستكون 2 يوم 
اذى القعدة ويدء الدراسة يوم ,3,7 
دوالحجة. 


التاريخية بوسط اليلد بجدة وذلك 
على غرار ما تم انجازه في منطقة 
السوق القديم وتشمل الانارة 
والارصفة وسقلتة الشوارء . ويأتي 
هذا التجميل في مشروعات امانة 


مكتب الطائف/ خاك المحاميد: 
يبدأ يوم الثلاثاء 8 ذى القعدة 
امتحان القبول في جامعة ام القرى 
في كلية التربية بالطائف. 
صرح بهذا (للرياض) الدكتور 
زهير اسد الت الكاظمى عميد الكلية. 
وقال أن امتحاتات القبول ستستمر 
خلال يومي (194) ذوالقعدة وعلى 
الطلبة المتقدمين للاتتساب الى 
الكلية التواجد خلال هذين اليومين 
- وقال سعادته انثا قدمنا تاريخ 
القبول عند (الجامعة الام) في مكة 
المكرمة التى تيد! فيها امتهانات 





تاجير معارض بمطار الملك 
عبد العزيز الدولي 


كتب/ مندوب الرياض : 

تقوم ادارة الممتلكات بمشاريع 
المطارات الدولية حاليا بتآجير معارض 
ومحلات في مطار الملك عب العزيز 
الدولي يجدة . 

وقد تم تقدير قيمة القدم المربع وفق 
موقع المعرض في المطار الدولي ٠‏ 


0 صباحا ‏ الافتتاح - 


0 السلام الملكي ‏ القرآن الكريم 
.3 ل رسوم متحركة 


: .0 ل مسلسل أطقال 
ايناء الاسلام 

55 برتامج الأسزة + لقاء الأسرة 
هت مسلسل عريي 





»و احتام بالسلام الملكي 
إوز”:: ١5ت‏ _مساء ‏ الاقتتاح ‏ السلام 

الملكى - القرآن الكريم 

- رسوم متحركة 

مسلسل اطقال " 

اين مكاني من الاعراب 

مدرسة القرآن 

دائرة المعارف 


اك 






السلسلة اليومية 
: اغان مختارة 
مسكسل الحراس ‏ 
موجز الاتباء 
- على طريق التو ٠‏ 
القرآن الكريم 


السلام الملكي 


6 - ندوة الاسوع 
الأخبار العربية 


ان كه 
م 


جدة لاهتمامها بتجميل عروس 
البحر وخاصة المحافظة على التراث 
القديم والعناية يه ويتم يذلكتجديده 
ولكن بتفس الشكل القديم.. كما 
تقوم الامانة حاليا - بسفلتة 
شارع الاتدلس وتجميله وهو الذي 
يربط بين طريق الملك الساحني 


وجنوب البلد. 


القبول يوم السبت ١7‏ ذوالقعدة 
ليتسني للطلية الذين لا تقبلهم كلية 
لتربية بالطائف تقديم طلباتهم الى 





اليوم ببدأ القبول بكلية التربية بالطائف.. 


جامعة ام القرى في مكة المكرمة. 


وقال ان هناك 5١‏ طلبا قدمت 
الى الكلية من بيتها 555 طلبا 
للطالبات وان الكنية لا تملك 
الامكانات التي تستطيع يها قبول 
هذه الطلبات جميعا. لذلك فان نسبة 
القبول لن تكون اعلى من ٠‏ 5/ من 
مجموع الطليات المقدمة يالاضاقة 
الى ما يردنا من تحويلات للطلية 
والطالبات في جامعات اخرى. 


0-6 
هع ١غ‏ 
مدن لي الموز مم 
9 1 
اتعديلات طفيفة في قائمة اسعار الخضر 0 1 
والفاكهة 0« اه ف ٠‏ 
يصل اكياس 1١6‏ 
قت 0 5 520000 520 53000 بقولات ؟” 
حدثت يوم امس تعديلات طقيقة على قائمة الاسعار الخاصة 0 30 
بسوق الخضر والفاكهة . وقد تضمنت كلك التعديلات الزيادة 0 6 
اح اولستعن لم زتداوز اللهبسة روات ما كوس 3 
5 بيرة من التعادل . سي 
وفيما يلي اسعلر السوق ليوم امس : ا 0 
بطاطس ركان 
تمن انا 
التقاح الامريكي ادهلا تقلح شيني 36-7 قاصوليا 0.6 
شعت 8525-7 برتقال برازيلي ٠ه_ه4‏ ياميا 0 
شمام 6 توم 0 خوخ ذم 
يرتقال أقريقي 6 مانجو م قلفل حار * 
عنب يلدي يلكي قرع نا جزر ل 
عنب أسود ه؟ يخارى 3 زهرة 000 
يوحف افندي يي 7 16 كمثري اذ 
ين الطافئف 6 قو 1 8 نالا 
عنب ابيض أ 0 كين 18 ى 
برشيع. 6 فروت ورقعنب ١‏ 






































الى جدة 


0 يقادر اليوع الى 
5 د سادة 







تمدرهفا ادارة 
الشؤين العامسه 
يوزارة الدفاع 
والطيران وجه 
الدعوة الى عدد من 
الكتاب ورجال 
الصحافة للمشاركة 
في تقديم مواضيع 
للعدد الخقشاصض 


! الممتان الذي 


الشاعر باعداد 
المادة المتاسية 
لهذا العدد ‏ 

ومن ناحية أخرى 
يصدر خلال الايام 
'القادمة عدد جديد 


من مجلة الدفاع . 























خلالها عددا من 


اليك ازويتوقع ان 


يتسج من هذه 
الرطة فكرة لعمل 


مسرحي كبير 
سيقدمه خلال هذا 
الموسم .. وقد 
باشر عمله في 
التلفتيون ٠‏ وجمعية 


القرشي في 
امارة الطائف 








تم | تعيين 
الاستاز حمود 
القرشي مديسرا 
للمكتب السري 
بأمارة الطائف . 
وذلك بعد نقله من 
ادارة مكافهحة 
المخدرات بالطائف 
والاستاذ القرشي 
أحد الكقاءات 
الوطنية ذّات الخبرة 
الطويلة في المجال 
الوشيقاي .ا 
بالتوفيق ٠‏ 


الكتاب السعوديين ' 
وقد بدا الاستاد/ , 



















الياطن دورة تدريبية 
على الكمبيوتر مع 
البلدية ,: هذا وقد 
ايد ' العمل 
بالكسيودر في بلدية 
.. منطتة الحفر . 

















السلدمان. فى 
ديوان مجلس 
الوزراء 
الاستاذ سليمان 
عبد فعزيز السليمان 
تم تعبينه في ديوان 
:| هجلى الوزراء على 
ِ 012200-20 المرتية الثامنة يعد 
8 ان اتم برتامج: 
الانضة من معهد 
الادئرة العامة 
ابوداود تمسادر 
الرياض الى الطائف 
لمباشرة عمله في 
المطس اثناء 
انتقله هناك . 


في عمان 
يتواجد حاليا 
المذيع المعروقف 
1 الاستاذ ماجد 
الشيل في سلطتة 
1 عمان الشقيقة 
للمشاركة هسم 
قراءات تشرات 
' الاخبار من خلال 
الاذاعة والتلفزيون 
ويأتي تواجد 
الشبل هناك قي 
نطاق تبيادل 
المذيعين بين دول 
مجلس التعاون لدول 
الخلج العريية . 


عيد الرحمن الشاعر 















أبراهيم الحمدان 


































محمد فرغلي 
© رنق الزميل 
فتحي فرغا 
سكربير التحرير 
٠‏ يعجلة (الجيل) 
بمولي أسماة محمد 
.. جعله الله من 
مواليد السعادة واقر 
به أعين والديه .. 













































































الامدادات 
الجوية الف ميروك ٠‏ 


عبد الله الطيار 














الاحد "ذو القعدة 297١ ددعلا_ه1١4 ١7‏ 


: : 8 8 : 4 اغسطس 1447م السنة التاسعة عشيرة 
عمد معد مسمع ع دسجع مه ودود ددد عدج |7009 !الا ممسدسددهة دسم ددددعدهمدددوددهوة وفيت 2 !0 


الما 














الاحساء . يوسف القضيي : 
تقوم ادارة التطيم بالاحساء 


والكتب التى 
تحتوى على الامثال والاساطير 
الشعبية المتاصلة بالجزيرة 













أبهار مكتب الرياض : 
أصدرت ادارة مرور منطقة 
عسير كتيبا بالالوان بعنوان - 
دليل الزائر ‏ يحتوى على قلاف 
ضم شعار المرور ولوحة للمنطقة 
وسيارة مرور كمسا احتوى 
على صور لجلالة الملك 
المقدى وسمو ولى العهد وسمو 
وزير الداخلية وسمى أمير عسير 


وخارجيا فق رات ادارة مرور 
عسير ان تقدم هذا الكتيب للزائر 
الكريم .ليعيته . فى تحقيق سبل 
السلامة من خلال التعرف على 
المنطقة والخدمات المرورية فييا 
ويحتوى الكتيب على تعريف 
بالعنطقة واهم المراكز الحضارية 
فييا والمسافات 2 , بين 


ينا 
أيه 
العم 


ن والمنطقة والخدمات الطبية 








3 اد 9 و وسمو نائيه ثم كلمة المقدم 2 والفنادق ودليل الهاتف المروري 
0 ريد 5 يده د عد الرحمن عند الله الشدانة ات الخدمات العامة لدوائ 
يتوزيع الدقعة الأولى الخاصة 0 ا ا مه والدوائر 
بالمدارس الثانوية العامة بعدن قال فيها : من اجل نشر الوعى2 الحكومية والخدمات المرورية 
و« 0 المروربي- بين المواطنين و«الاشارات والارشادات العامة 














كما سيتم خلال هذ! الاسيوع 
توزيع كتب المكتبات الخاصة 
بالمرحلة المتوسطة .. وقد خم 
تخصيض 7٠٠٠١‏ كتاب لكل 

كما سيتم خلال الاسيوع 
الجارى ايضا توزيع كتب 
المكتيات الخاصة بالمدارس 
الابتدائية حيث يلغ حصيلة كل 




























والعصطافين من ريوع المملكة 


يك تم تخصيص -190 وإرشادهم الى طرق السلامة حيث وكل ماله علاقة بالانظمة المرورية 
1 أن منطقة عسير يؤمها السياح وتعتير هدية رجال المرور 


للمصطافين فى عسير . 





اختتام جميع الانشطة بمركز ثانوية الشقا 


يختتم مركز الشيخ محمد بن 
ايراهيم الصيفي يكانوية الشفا 
جميع انشطته الثقافية والرياضية 
والفنية والاجتماعية مساء اليوم 
الاحد. وذلك باقامة حفله الختامي 
لجميع هذه الاتشطة وقد دعى أليه 








5 0 






مدرسة 60-0 كتاب . عددكييرمن المسئولين وأولياء 9 
3 من جهة ثانية تستعد المديرية الامور. حيث يحتوي هذا الحقل 
ار 0 لع الجارى : 1 على الكلمات التافعة_والاناشيد 4 
0 ا - . والمسرحيات والمفاجات. :220 عد ٠.‏ هنهم 
ا المختلفة التى لوحات د 2 هه مو هيوه 2 وكان المركز قد اصدر مجلة 
ا 1 مواق ف السيارات بالدمام .. مشكلة تنتظر الحل !! وفي نهاية الحفل توزع فيه البيان وهي مجلة منوعة قام 
7 0 الجوائز القيمة على البارزين من 22 يباعدادها واصدارها الطلبة 
0 الخافة:: ,لهت رات والاقلا )اد 5 2 5 2 ا ا د -- الطلاب. والدعوة عامة للجميع. المشاركون في نشاط المركز. 
5 العلمية .. الثابتة (سلايداً موقف السيارة هذا الحلم الذى سيارات تالقة واخرى تحولت الى مستود عات للتجارتملاً المواققفوا لارصفة.. له -- ا 





والافلام العلمية المتحركة 
واجهزة طبع شرائح (زافورا) 
حيثسيتم توزيع هنه الاجهزة 
على ٠‏ ؛ مدرسةفقطللثلاث مراحل 








يراد كل ذاهب الى السوق . قد 
يكون أحيانا حلماً يعيد المتال . 
قفى احد الايام ذهبت الى أسواق 
الدمام لغرض كنت محتاجاً له 





١ المتعددة‎ 








لادوار سر 3 


الثلاثاء القادم فى الدمام زملاء المهنة فى ضيافة 
المدينة الصناعي ة بالدمام 


الاحساء ‏ يوسف القضيب : 


6 : : اد قة اله بالدما 

2 0 1-7 1 وا ل 0 : 3 5 استرسالا للزيارات السابقة التى باجام + 

ٍ كما تم مؤخرا توزيع ويعدما وجدت موقا بعيدأ اوقفت + مدت اج + قام يها الاخوة الصحافيون لبعض © يوم الثلاثاء ١‏ ذى القعدة 
7 الاذاعات المدرسية ومكيرات فيه سيارحى وحملت آلة التصوير . . 7 : ١‏ 00 





0 0 فى نقسه . هذه هى الانانية . والا المرور  :‏ لماذا لاتسحب هذه بشكل مزعج واصلت السير لبيع المرطبات لاطفيء ظمثى الصتاعة 
ا محمد بن سعول' يه * 3 6 2 8 
بقعم والمقام يمتوسطة الملك عبد العزيدٌ غهذه الحالة كثيرة جدأ فى مامعنى أن أسد ممراً للمشاة السيارات . فيقول : لقد بلغنا ‏ بانزعاج . وتوقفت عند احد ببعضى المساء , ولازيل الدمالذى تلقن 0 رع 
بالهفوف . شوارعتا . قمن المسؤولعنها..؟ ا لأنىيظمئى من التعميرة واباريق 2 البلدية بذلك واخلينا مسؤوليتنا .2 المحلات الصغيرة فى شارع - تزف من كاحلى بعد السقوط | حسن محسسود 
حيث استمر قراية شهرين .. حفلت أنا فى اعتقادى أن المسؤولية على الشلى . هززت كتفى ومضصيت - ونتتايع المناظر ويشد انتبامى تسغير فاذا بي اشاهد سيارة السابق . --- 28 6 
ع ا ا الجميع ‏ فالذى اعطاه سيارة ‏ شاهدت عن قرب واحدا من مشهد غريب جدا اسرعت الخطى 2 غريية الشكل ازيل عنها سقفها ييعنيا مناسية ان نسأل بشية | الممة سا 
والثقافية والاجتماعية اضية . 8 0 2 او 9 ات 0 300 وي نان 8 رحء. 0 0 5 باأسياي* 
وما بذكو ان هذا المركز ب | مسؤولا. والاجدريه ان يشترى 2 المواطنين يبحث عن حلم . سالته حتى اشاهده . فاذ! بي اتعثرياحد واضيفت اليها يعض ١‏ منطقة الدعام التى لم تقصر فى | د عاذي 
ضمن اعدة مراكز قامت الجامعة | حافئة لجميع العمال لتختصر فى )20 بتطفل .. تبحث عن موقف ؟ نعم باعةالارصفة وكدت اقع على ام ءالزينات والماكياج . ايجد المواقف ولكتيا غير كافية | عبدالرصمن 
5 3 َ 





ب الساعة السابعة والنصف من مساء 5 2 3 بف 
7 2 : ابعة و 0 المرور تحن نعمل . نعم انتم مواقف السيارات محجوزة الصغيرة مصطفة على الجانبين علويلة . وتأكدت من ذلك عندما عن الحزم ضد اليارات الخردة 0 0 
ده يوم السبت 3 / * >5 ٠.‏ بي لك 5 - 5 0 8 2 5 ةه 9 شكر د 0 
اببرلفر حيث سيتم خلال هذا الاحتغال | تعملون واهالى الدمام شاهدوا للسيارات التالفة . او تلك التى 2 يحيثلاتدع مجالا لاى باحث عن 2 دآيت احدهم قد صف عجموعة واصحاب المحلات التجادية ٠٠‏ | عن انمثاد 2 
لمتشم تقديم العديد من الفقرات والمشاهد قيل ايام حملة على مثل هذه تركها أصحابها لان ثمتها قد موقف سألت احد العمال كبيرة من الكراتين على الرصسيف ولعل تجرية مواقف الرياض وجدة 3 0 
عقك اللمتينيةالهادفةوالاتاش يد | السارات وفرحه! كثيراً . فهلا لايساوى اجرة سحبها .. سؤال المسترخين فوق هذه الشاحنات . الضيق . فقلت أكيد انها اساليب ومكة خير دليل . 0 2 
فرء الاسلانية والاهازيج العربية وقد 3 يد . 0 8 َ 1 2 5 دلة ف الدعاية لزمينة ‏ الي 

معاد يه والاهارية العربية ود كف رجال المدى 1 : هذ 1 لك هذه السيارة . انع الدعاية . 
المدادة وحهت الدعوات الى كبار المسؤوليز كثف رجال المرور خملاتيم , آخر هل تقد إن لام 0 8 هذه الشيارة .فقا لا "انها 0 8 3 5 الدمام :صالح الأحمد والمعنونة | يعنوان 
وي ووجهاء واعدا منطقة الاحساء .. وذلك بعد ذلك نشاهد موقف آخريدل20 البلدية وحدها .. ؟يجيب: لا نحن لكفيلي سالته ومن هو كفيلك واستمرت جولشي وعلامات 


انون تيا 7 
جهازًا . 


على شرف أمير الاحساء نات عن قلة المواقة 4 بمشيئة الله . ا 
مركر جامعة الامام ابن نج عن ثلة المواقف ام هو سيب حيث سيقوم عدد من زملاء المهنة زيارة الصحقيين من مكة, 


سعود دختتم تشاطاته 
الليلة 





يحتفل المركز الصيفى التابع لكلية 
التسريعة والدراسات الاسلامية يجامعة 


مافتتاحهًا فى عدد من مناطق المملكة . 
هذا وسوف يشرف سعو أمير 
الاحساء الاحتفال وذلك غي تمام 


لحضور الاحجتتال . 


© الرياض اب 






وكلي اندهاش واستغراب . هل 
معقول ان جميع هذه المواقف 
لامكني للأعداد المتوافدة ا 
السوق !! هل إزدحام المواقف 
آخر . ويينما كنت غارقً فى 
تساؤلاتي لمحت أحد العمال 
الاجاتب يحاول ايقاف سيارته 
يصعوية على احد الارصفة . 
وعندها اوققها اقتربت منه لالتعرف 
علمشخصيته ولكن ما أدهشنئ' مو 
انتىلم استطع معرفة نوع سثيارته 
لكثرة مانالها من صنوف الضرب 





شاهدت شاباً يناهز الخامسة 
والثلاثين من عمره يوتف سيارته 


سيارته التالقة فى موقف مستهتر 
واناني . كما ان جميع المواطنين 





أولماذا ضع هذه الشاحنة هنا؟ - 


اجاب بارتباك .. ؟حتى ‏ تكون 





قاحدهم وضع طقما من الكراسى 
الفخمة والسجاد الفاخر على 


الاسبوع حيث سيكوتون فى ضيافة 
ادارة المدينة الصناعية بالدمام وذلك 
صباح يوم الثلاثاءالقادم 


فى كل من : 

الرياض وجدة والدمام والاحساء 
والقصيم . بعمل زيارة استطلاعية 
يطلعون خلالبا على ماتشهده المملكة 
من تطور في المجالات الصناعية 
السعودية .. والى اى مدى وصلت اليه 


وهذه الزيارة تأتى تلبية للدعوة 
التى وجهت من قبل وزارة الصناعة 


زيارة الصحفيين من جدة ومكة 
والرياض والدمام والقصيم للمدينة 
الصتاعية بالاحساء . 

© يوم الثلاثاء 77 ذى القعدة 


والرياض ٠‏ والدمام . وجدة والاحساء 
للحدينة الصناعية بالقصيم . 


© يوم الثلاثاء 765 ذى القعدة 
كاه 

زيارة الصحفيين من مكة والرياض 
والدمام والاحساء والقصيم للمدينة 
الصناعية بجدة . 

وقد اعدت الوزارة برنامجا مكثفا 


الركل والرة 6 بتملل فى ممر للمشاة . وكان وجهه مسؤولون عن ذلك .. !0 أساله مستود عاصغيرا لاحتياجات المحل رصيف طويل اقتربت عته لاعرف | والكهرياء.. لجميع المؤسسات 2 الغرض .. وكذلك الترتيبات 
0 : 00 5 5-6 شاحيا وكأنه يعانى من ألم . قلت مسوولين عن ذلك .. !! أسئلة ساله هل عنده مستودعات ‏ . ماهو أختصاص هذا المكتب الصحفية المحلية وسائل الاعلام 0 لقدوم الصحفيين من المدن 
يه :5 00000 لنفسى ربما كان مريضا ويريد ان ١‏ وكيف ذلك فيقول  :‏ يجب ان اجاب 'ماذا يستاجر مستودع الرصيفي فلم يسمح لي صاحيه | المرئية والمقروءة والمسموعة ٠‏ 0 


مكقودة . اقتريت منه .. السلام 
عليكم . عليكم السلام . الأع 
هندى نعم, تعمل فى شركة .. ؟ لا 
عند واحد مقاول .. سائق ... ؟ لا 
عامل هل لديك رخصة. قيادة ؟ 
سكت ولم يجب . ممكن أخذ صورة 
معك .. ؟ جهزت الكاميرا لاصور 
فلم أجده .. لاذا بالقرار 


عدد السيارات والازدحام 


مسؤولون . وسوف يقول رجال 


على عدم الوعى والانائية  :‏ 


صيدلية السقاف/ شسارع منفوحة العام . 5 
صييلية الحرّيسي/ شارع الاربعين مقايل المستشفي الوطني بالمئز 
صيدلية خالد/ شارع الثمانين بالسليماتية 


يقصد احدى العيادات فى هذه 
العمارة . راقيته من بعيد . فريما 
احتاج لمساعدة . وانا اقول قى 
نفسى مسكين .. قاتل الله 
المرض ويعد لحظة لمحته 
يحتضن تعميرة فى أحد 
المقاهى!! وفعلا عرقت انه مريض 


ولكنى يست من أن أجد .. وتابع 
يقول . كيف تريد أن نجد مواقف 
لسباراتنا 'وحوالن 28 هق 


جميعاً مسؤولون فالدى يترك 


تكون فى مستوى المسؤولية وان 
نعي ماحولنا . وان نحافظ على 
ماتمنحه وتعمله لنا الدولة وان نبلخ 
عن كل مخالفء وأثناء حديثنا 
يتعالى يالقرب منا صوت يقول 
حركيا .. وحرك ياصاحب السيارة 


ال .... استوقفناه وسألنا رجل 


راسى واصيح أثْر بعد عين . 
اسرعت الخطى فاذا المتظر عيارة 
عن عدن هائل من الشاحنات 


اجاب انه صاحب هذا المحل .. 


يعبلغ خيالى كل مافى الموضوع 


سيارة متعددة الاغراض ‏ 





ولالفكر فى غيرها 
المحزن ان هذه الظاهرة منتشرة 


. والشيء 





صورة للذكرى '! وسالت احد 


الرائقين بجانيها .. هل هى إك؟قال 
لا ولكنها موقوفة هنا من مدة 


الاستغراب تحيطني من كل جانب 


حيت ارسل على نظراته الحادة 





بعيدأ عنه الى 

أخر بالجوار صفت امامه مجموعة 
المقطاة 

بالاشرعة البيضاء والتى عرفت 

انها تخص اصحاب المحل !!!؟ 

واصلت رحلتي الى اقرب محل 


من سيارات الجيب 


وغير منظعة .. ونطرح اتمتراحاً 
إيجاد مواقف متعددة الادوار 


فهى التى ستحلالمشكلة والىمزيد 


الطريفي 


ويسرنا هنا ان نذكر الاخوة الزملاء 
بمواعيد الزيارات القادمة . 

© يوم الثلاثاء 8/١9ا/+-4اه‏ 
زيارة الصحفيين من جدة ومكة والرياض 


كما ان هذه الدعوة جاءت بناء على 
الدعوة التى وجهها وكيل وزارة 
الصناعة والكهرباء للشؤون المالية 
والادارية الاستاذ عبد الله الترعاوى . 





اخبارهم 





د رشدي وخطاب 
شكر من وزير 


التحسييي وذلسردا 
على البرقية التى 


بعاث يها د. رعدى 





مكاتبنا في الداخل 


17582٠٠ الدمام‎ 8# 517٠055 حدة‎ © 


ع صيدئنية الراجحى / شارع العطار 7 صكة 211457-8١‏ #6 أبها اخرلا م 
17 صيلية العنار / شارع الاريفين بالتسيم 5ه انها تفي 


صددلية الجامعة / شارع العنيا مركرٌ العقارية التجلري 


صيدلية الشيل / شارع السليمانية القديع بجوار مستوصيف الشيل الآقلم 


صيدلية القصيبي / شارع العلك فيصل 
مسدلية الشمسية / البطحاء مقابل سوق الراجحي 
صييلية الوفاء / شارع عثمان بن عفان 


أرقام تهمك 


مستشفي الرياض المركزى 
الاسعاف العركرىق 
مستشفى الاطفال والولادة 


* 15215 عاتم 
لمانا 
االفتححرف 


صيانة المياد 
صيانة العجارى 


ماكحكم ا 
1 
لالاتاكلاغ 


ل حائل “/1 27٠١‏ # الاحساء ١‏ هنا ةرهم 


أ ال مدينة: 451747 له جسزان 70:4 07م 


لتجطفيية ا نينا 
ل يفنا 

فده 

تشؤاللكدهغ 

العا 

15 1 

للشفففة 

القحوكع 

اذألكلاء 


: 1 طبيب على ينافال #مووةهةه 
#امكة النعردة 0 5 محا سا ما 
صييلية السثان / السليمانية ‏ ععلرة آل مسيم الاسعاف - الهلال الاخمر السعودى 
صيدلية الجميل / شارع الستين ‏ عركز المشاط عستشفى الملك فيصل التخصعر 
صبدلية الكحل / رمع الكحل ‏ عمارة عودة الحربي مستشفي العلك فهد العسكرى 
ون العادففاة الس ء مستشفىي القوات المسلحة 
صيدلية البادي / شارع العوالي يجوار مستشفى الزهراء الخاص 0 
صيدلية الفردوس / شمارع ابي ذر 0 
مبيدنية مازن / سلطاتة يجوار تادي الاتصار الخد 
© الطائف لل 0 استعلامات العطار 
سيئلية العدواني / شارع ابويكر الصديق . مكتب مكافحة التسوا 
صدلية شمس / الشرقية ‏ شارع ثقيف الرياض 


فقة 
ققة 
عو 


الدفاع المدنى (الاطفاء) 

الدوربات والتنجدد 

حوادث السبارات 

الاثصال الدولى (الترنك) 
بائة الهاتة 


الا بريدة 7151117 ## عنبزة بام ووم 
8 الزلفي: 4551.17١‏ ا نجران: 4714 7ن 


قا الطائف: 574٠٠‏ 88 تيوك 5 457114 


صمانة التتكسر 1 


لي “ليس عفيمةا 
ككد لغ 
الكت 11 


الطوارىء وشركة الغار 
الكهرباء 

منطقة الششرق 

منطقة خريص كا ؟ 
منطقة الجنوب مذ 435 
منطقة الشمل +1 54: الرقابة والنقنيش. يوزارة الصكة 5م50٠1‏ 


لا الدوادمى: 14775١١‏ 8# الخرج 1415٠‏ وه 
لا القويعية 


بنرك يفطا 
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المجلات لست ادري كمهى وشاءتالصدف: ان 
تمتد يدى الى احدى المجلات فاول ماطالعني 
على غلافها الكلمة. التالية «المجمعة مدينة 
المليون نخلة» فطلبت من مدير الشركة اهداء 
هذه النسخة علي فتفضل مشكوراً واعطاني 
اياها ولما رجعت إلى منرلي كان همي الاكير ان 
اقرا ماكتب عن المجمعة فِصرت أفتش فى 
الصقحات الى ان وصلت الى: الصفحة فاذًا 
العنوان الكبير عن المجمعة وقد خط على 
الورقة الزرقاء يخطوط ملونة ومزركشة وصرت 
احول قصارى حِندى أن اسيق الحروف وان 
اجمع الكلمات فى واخدة لأعرف ماذا كتب وماذًا 
قيل واي كلام سيقال عن هذه المدينة التى 
عشت فى ساحتها طول عمرى . مدينة ‏ بالرغم 
من تكرار الايام على فيها وكثرة سماعى عن 
نوادرها.- صرت اعرف. الشىء الكثير عنها 
واجهل اكثز مما اعرف .. ؟: اعرف انه تعاقب 
على امارتها الكثير ولكنمنهم ومن اين جاعوا ٠.‏ 
اعرف انها تمتلىء بالتخيل ولكن من هو الذى. 
غرسها ومنهم اضحايها .. اعرف انها تزخر 
بالمساجد القديمة ولكن من بناها وعمرها . ولابد 
الكل مدينة ان يأتى اليها ويخرج منها رجال 
وابطال ولكن من يحصيهم ومن هو الذى كتب 
عنهم . كنت اسمع واسمع عن بعض رجالاتها 
وابطلها ولكن كنت اجهل كم اسرة عاشت فيها 
وكم قبيلة رحلت عنها . وليس هذا خطأ مني 
وانما الخطأ من كاتب يسجل كل احداثها ويروى 
كل قصصها وان وجدت يعض الكتب التى 
تتحدث عنها فانها قد دمجت بخدرها من المدن ٠‏ 


الاحد "ذو القعدة 7+ 5١ه‏ العير 2-567١‏ 
إل جضن فلا إلا 3 ل 37 +33 :ل 38 37 204 344 201 2 :2373735 11 لذ 3 218 317 337 :ل 32137 318 27 :3 








© المال وتأثيره على العادات والتقاليد 


المال هبة من الله تعالى لعباده 
وهو زينة الحياة الدنيا قال تعالى 
«المال والبنون زينة الحياة الدنياء 
الان والمال كما هو معلوم ومعروف 
بعثابة .وسيلة, لينى آدم فى عملية 
بناء وتآمين مستقيله الجياتى 
وللعيش بين الناس باحترام وعفة 
ومنعا من طلب الحلجة او 
مديد العون من الناس الاخرين 
ولكن للاسف نخد تغيرت نظرة كثير 
من الناس ف عصرنا هذا بالدات 
.عصر الماديات. قفأصيحوا 
ينظرون للمال بانه ٠غاية.‏ لا 
«ويسيلة » غايتهم في حياتهم لتحقيق 
مرادهم فى هذه الدنيا الفانية 
لدرجة ان المال اصيح هو همهم 
الوحيد وشغليم الشاغل يلهثون 
وراءه طمعا في جمعه من كل مكان 
ففتنوا به وابتلوا فيه دون مبالاة 
وكأتهم حلقوا من اجل امال فحسب 
والسعى وراعه. 

وحصدق القائل رينا سبحانه 
وتعانى حيث قال .وتحبون المال حيا 
جنا آلانة: 

وقال الرسول .س. ايضا لو 
اعطى ابن اددؤاديان من ذهب 
لابتغى لهما تالثا ولا يملا أبن ادم 
الا التراب». 

فبذلك اتقادوا وانجرفوا الى 
ملذات وملهيات الدنيا الزائلة 
الخادعة التى غرتهم فبذلك تجد 
إن المال اعمى قلوبهم عن اداه 
الواجيات والفرائض التى فرضها 
وأوجبها عليهم ربهم فلا حول ولا 
قوة الا بالله لذا نجدهم دانما بالهم 
مشغول ومهموم. فقد قيل .كلما 
كشرت ثروة الشخص كلما كثرت 
وازدادت هسومه ومشاكله. ان مثل 
اولئك تجدهم يدقنون اتفسهم قيل 
ان يدفنهم الناس. 

فنتجد قد تفيرت عاداتهم 
وتقاليد هم وتبدلت انفسهم واختلقت 
طباعهم واقوالهم وافعالهم 
واعمالهم لدى الثناس الاخرين 
والسب هو حب المال والذى اصيح 
أايضاسيبا فى قطيعه اواصر 
الارهام وحدوث ونشوب المشاكل 
الاجتماعية يين الافراد والالخوان 
والاصدقاء. ففرق بين الاولاد 
وباعد بين الاحفاد وشتت شملهم 
وغرق بين الاصدقاء والاحياب. 

كانت لى علاقة بين احد 
الاصدقاء تريطتى معه علاقة 
متينة ووطيدة مبنية على اساس من 
الحب والود المتبادل قيما ييننا لها 
ثمة شىء يعكر صفونا اويباعد بينتا 
مرت الايام تياعا فجآة أتقطع حبل 
اخياره اصبحت لاأراه ولا اعرف 
عنه شيتا مثلما كنت فى السايق 
واستغربت منه هذا الانقطاع 
المفاجرء بعدها سألت عنه احد 
المقربين له استفسرت عن سبب 
غيايه ولم اعد اراه. فقال لى ذاك 
اصبح ما هوفاضيلك قلت خير ان 
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شاء الله. فقال ضاحكا خويك 
اصبح من اصحاب الملايين يعنى 
كثرت قروشه قلت ولكن قال لكن ما 
لكن صاحيك تغير يعني تغيرويس 
بعدها قلت فى نفسى صدق من قال 
دان القلوس تغير النفوس٠.‏ 
ان الغنى الحقيقى ليس بكشرة 
ووفرة المال ورواج البضساعة بل 
الغتى يكمن بغنى النفس وما 
تملكه من اخلاق عالية وصنات 
حستة. 
عن ابى هريرة رقى الله غعنه 
عن النبى «صء قال: «ليس الغنى 
عن كشرة العرض ولكن الغنى غنى 
التفسء العرض.. ٠المال»..‏ 
وقال القسرطبى ١ان‏ حقيقة 
الغتى غنى التفس لاتها تكف من 
المطامع فتعز حينئذ وتعظم ويجعل 
ليا من انحطوا والقشرف والمدح 
اكثرعن الغنى الذى يناله من فقر 
النفس يورطه فى رذائل الامور 
وخسائس الافعال ورثاءه هيئته 
وبخله وحرصه الشديد فبذلك يكثر 
عن تندمه ويبصفر قندره عتدهم 
فيصير حقيرا ذليلا. 
قال الشاعر: 
ومن ينقق الساعات فى جمع عال 
مخافة- فقر قالذى قعل الفقر 
أن القناعة كنز لا يفنى والرضى 
باليسيرفيه راحة لليدن وبعد عن 
الشقاء والاسراف فى طلب المال 
ريما يجره الى الهلاك والى التعاسة 
فى الحداة لا السعادة كما يعتقد 
ويتوقع . 
قيل المأل يكشف زيف النفويس 
وزغل القلوب ومرض الضماتر 
ومضة: الآل يجلب لنا السرور 
ولكن لا يضمن لنا السعادة.. 
قال عن المال فى الشعرد 
قال الشاعر: 
المال زين ومن قلت دراهمه 
هي كمن مات الا انه صتم 


3# سد 


وال وك 





لما رأيت اخلائى وخالصتى 
والكل مستتر عنى ومحتشم 
ابدوا جفاء واعراضا ققلت لهم 
اذنبت ذنبا؟ قالوا: ذنيك العدم 
قال آاخر: 
المال يفرق بِين الام والولد 
فذاك ادنى نسيب عند كل يد 
عندى به خادما كالعيد تملكه 
قمالعينى تراد سيد اليلد 
واخيرا قال الشاعر: 
ان قل مالى فلا خل بيصاحبنى 
وان زاد مالى فكل التاس خلانى 
فكل عدو لاجل المال صاحيتى 
وكم صديق لفقر المال عادانى 
صائح محمد القالح 
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ل ا ا ات 


ربط الاحزمة. 


مازالت ادارة المسرور وستظ [ 


تنوه الى ضعرورة ريط أحزمة الامان . 


أثناء قيادة المرء للسيارة امتثالا 
لاتظمة المرورق دول العالم, 
وضعاتا لسلامة قائد السيارة -: 
_المواطن ‏ عندما يتعرض لحادث 
بدقع شديد لا قدر الله ..إلا ان 
الننويه من قبل المرور ف هذا 
الجانب والذى بدأ صوته يرتقع في 
الاونة الاخيرة , ومازال يدوي في 
واد سحيق مواج 

أآذاناً صماء ترقفص 
الامتشال لاى واجب لاتهما ريما 
تعده امرا.. وريط الحزام كضرورة 
يلتزم يها الجميع لاجدال قيها اذ 
انه يعد من وسائل السلامة التى 
طيقتها معظم شعوب دول العالم لا 
لشىء الا الحفاظ على ارواحها 
لانها فى حقيقة الامرتهمها 
أمانحن ف هذ #اليلد فلم نمتثل هذا 
الجانب وحتى لم نحاول امتثاله 
ليس لان ارواحنا وحياتنا لاتهمنا 
وانما لاننا غليت علينا صيغة 
الاستهتارالى اقصى حدوده 
يارواحنا وارواح من يشاركونتا فى 
ركوب السيارة.. الامر الذى يعد 
بالغ الخطورة اذا ما استمرينا 
عليه ومع كوننا مسلمين نؤمن 
بشريعة واحدة قان هذه الشريعة 
تأمرتا يصون ارواحتا من متطلق 
انها ملك لخالقها وليست ملكا تنا 
وانما هى أمأنة معلقة في رقبة 
صاحيها متى ما عرضه ا لشىء 
فهو مسئول: عنها ومرتكب لأثمها 
ويدخل ضمن القاء النقس 
بالتهلكة نتيجة التفريطيها 
وبمجمل الوضضع القائم فى هذه 
الحالة ومع حالة الاستهتار التى 
يعيشها معظمنا فى هذا الجاتب 
نجد ان هتاك نه من المواطنين 
بينتا يلتزمون يهذه الضرورة من 
منطلق ايمانهم يها وليس من 
متطلق التباهي او(الدلع) الذى 
يحس رابطو لحزمة الامان به من 
خلال نظرات الناس التى ترمقهم 
فى كل شار ع وعند كل اشارة مرور 
وتدل على ان هذه النظرات جاهلة 
من حيث هى فرابط الحزام ليس 
هدقه التباهي , او (الدلع) كما 
اسلقنا وانما هوشخص التزم 


الساحرة بجمالها .. وينظاقتها.. 
بحيويتها مدينتى ٠‏ هذه المدينة 
الزاهية بالحمالوالطبيعة .. 
بجوها المعتدل ... بأماكنها 
السياحية .... جبال اجاء تتادى 
الزائر الكريم ... تقول مرحبا يك 
بجبل أجاء وسلمى... يجيل 


الأوقياء عدب 
البليل يغنى مع كل اشراقة شمس 
كل صباح ... يغرد قائلا اصيح 
الصباح قى مديتتى حائل وأناارى 


حبييتي حائل 


وهوهههه5هه00وو0000وموووهمون هو نادي الهواة ٠‏ 





الالتزام به لو قدروه حق قدره 
وادركوا نتيجته الايجابية التى 
يبرز مردودها فى حالة وقوع الخطر 
الذى ينجى منه الحذر فى مثل هذه 
الحالة.. وهذه الفئة الملتزمة يجب 
ان تبقى على ما التزمت به ولا 
يغرها من ضل اذ اهتدت فيما 
التزمت به يمكن الخير وتضمن 
السلامة لنقسها.. اما من يرون ىق 
هذه الضرورة تباهى و[دلع) 
فنقول لهم يانهم مخطئثون كل 
الخطأ ف حق انفسهم وحق غيرهم 
قاملنا ان يقلدوهم فى صتيعهم 
الطيب واما ان يخلصوهم من 
نظرات الاحتقار الجاهلة.. 
واضيف هنا امرا هاما هولماذا لا 
تكون تفس النظرات على الاجاتب 
من الخواجات ‏ الذين ولدوا 
لدينا عقدة احترامهم فى كل شىء 
حتى ربط الحزام ام ان اصحاب 
النظرات المشهودة يخافون من 
ضحك طيبي الذكر عليهم ورمقهم 
بنظرات أشنع.. وبل فى خلقه شئون 


محمد العيد العزيز 


جميع البلابل تغرد فرحة بصباح. 
غالية أنت ... ماذا أقول... ماذا 
أتحدث عتك .. هل اقول بأتك 

فتأة جميلة فى ليلة زقاقها.... انها 
اصدق عبارات الحب 
مايكنه ضمير كل شاب وكل قتاة 
حائلية .. .. تجاهك ياغاليه اتت يا 
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© احكد "الصالم الفقيه 
٠‏ الرياض ‏ موضوعك حول العركز 
الوطتى تعتذر عن نشره 
بصيغته التى وردتنا وتدعسسوك 
ان تطرح الموضوع «يوجه عام 
كقضية ولك الشكر.. 













© قاسم على النبهان ‏ مكتبة 
السلام الحديثة - الخرم - 
نستمحيك عدرا فى الاكتقاء 
بنشر الجزء الثانى من رسالتك 
حول استعمال معجون الاسنان 
وترحب يك دائما. 
0 »هه 

:© الى جميع الاخوة الذي كتبوا 

عن قضية الحوانس نقول لهم:ان 
رسائلهم وصلت وستتشر يوقت 

مناسب ولن نتئخر ان شاء الله 
المحرر 








الرائض للجميع الرياض 
بججريدة الرياض 


اقتراحات لخدمة سكان الحي ورفع مسؤوليات العمدة 


نود ان تشارككم في هذه 
الصقحة عن موضوع فئة معينة من 
الموظفين الذين لم يشملهم التطورٍ 
الادارى الذى نشهده ويقوا خارج 
للحياة الادارية ٠‏ واظن انهم 
موافقون على ذلك . وهم في 
الصعيد الاجتماعي يحتلون مركا 
جيدا دضعه !1 ب في الحسيان 
الا وهم (العمد) هذه الوظيفة 
الاثرية ألتى لم تشهد التطور 
الادارى البتة .ونحن هنا سوف 
نلمس هذدالقضية من وجهين : 
الاول : كما ذكرت آنقا بان وضعهم 
الوظيفي لم يتطور . نعم أن رواتب 
العمد ليست مغرية , كما انهم غير 
عستقرين وظبقياً قاذا حدث ان 
استقال عمدة او اتتقل الى منزل 
آخر أو اختان. الذى يراه اى 
استغني عن خدماته قلك ان تقتش 
لنت عن عمدة آخر ولعله يقبل بك 
ولو تم ذلك فهو شفهي ويعد كل 
عناء .. ان وضع العمد وهنا بدات 
اتعامل مع العمد من الوجه الثاتى 
جاني الملاحظات غير الايجابية 
طبع ومع أيصانى الشديد بأن 
كل من تكون طبيعة عمله الاتصال 


| بالجمهور لمويكن راضيا عنه 
أ إذ يطمح الى الاقضل ونفس 
| !| انشعور يبادئه ذلك الجمهور لماذا 
| تحتاج الى خدمات العمدة ؟ تضطر 
| يعض الادارات الحكومية وخاصة 
' الادارات التى تقدم خدمات عامة 


الى توثيق وتصديق بعض الاوراق 


! العاة للمراجع بعد وضع خاتم 


العمدة على المعاملة فيطفق هذا 
المسكين الى مراجعة العمدة تارة 


| فى منزله ولن يجده وتارة فى 


الضمان الاجتماعى وهو مشغيل 
واخرى فى عكاتب الشرطة وقد 


أ يجده والاخيرة قى مجالس كيار 


السن وإن يصدق بالتالى على 
ماتريد أذ! ما الحل وهل كل وظيفة 
العدة هى التصديق واعطاء 
اوراق التعاريف ولمن ؟ للمقريين 
طبعاً ومن تريطه لهم علاقة وطيدة 
والعمدة يسكن مع المواطن فى 
نفس الحي ويئكر معرفته وقد يعزر 
لانه لا يعرقه فعلا . 











































والحل هو : رفع مرتيات العمدة 
وايجاد مكتب فى قسم الشرطة 
للعمدة لتصديق الاوراق ومنع 
تصديقها بالشارع وامام الناس او 
فى منزله يتاتاأ اذا أن وجوده فى 
مركز الشرطة بعطيه صفة الاحترام 
وبيجد من المؤهلين لارشاده اذا 
لزم الام . 
ومنع توظيف كبار السن فى هذه 
الوظيفة خاصة وان اكثرهم هم 


لايبصن القراءة ولا الكتابة 
وضعيف البصر ويستحسن 


توظيف من له خدمات ادارية فى 
اي جهة حكومية . ووضع عمدة فى 
كل حي مهما كان صقيرأ لخدمة 
السكان فى كاقة مجالات عمله . 
ووضع لوحة تدل على منزل العمدة 
واسمه وكذلك وضع أسمه عتد 
امام المسجد او الامير . وساعات 
الدوام من الساعة (١3-؟١)‏ 
صباحا ومن (5 -8) مساء 
لاعطائه قترة راحة كافية واعلام 
أقسام الدوريات والشرطة باسماء 


كافة العمد . تعيين العمدة عضوآ 


العربي قائلا: 


قال الشاعرالعربي ف ذلك: 
ص ور العمسسى شستى 









يعض الناس يعمد يه تفكيره الخاطىء الى انه قارس الحلبة فى كل 
شىءوأنه لا يجارى ف اى شىء فتراه فى اى مجلس يجمع اناسا 
يخطىء هذا ويوصقه بالجهل ويجادل هذاعيثا وما يستحسن الاما 
يقوله ويحل ويقتل جهلا زاعما انه ابن جلا وطلاع الثنايا والناس حوله 
سكوت لان السكوت ف مثل هذا الموقف من ذهب فيجيب» الشاعر 


يقولون هذا عندنا ليس بجائز 
قمسن انتم حتى يكون لكم عند 
ثم يرد عليه الشاعر الشعبي يقوله: 
من قال: انا فى كل ما كان عراف 
اخطا. ومن فوق الفهيمين فاواهم 
© الرجل الواقعي يعلم يقيتا انه مهما عمل وحكم وقدر قلن يصير 
الاما يريده الله بمشيئته وإرادته: عكس الجاهل الذى كلما قدر الل له 
قورا قال: هذا من علمي ويجهوديء فيقول له الشاعر العربي: 
وليس يجار ولا واقع 
سوى الحق مما قضماه المريد 
ويؤكد له الشاعر الشعيي ذلك يقوله: 
ياطارد دتياك كلقفت رجليك 
مالك سوى المكتوب مهما تشقي - 
© مما لاشك فيه ان للعمى صورشتى فمنها عمى الابصارومنها 
عمى الاقكار وبلك هينة ومتها عمى القلوب وهذا بيت القصيد وتلك فى 
المصيية فمن عمي قلبه فقد ضل سواء السبيل . قال تعالي : (فانها لا 
تعمى الابصارولكنتعمى القلوب التى فى الصدور) صدق الله العظيم. 


واقبحها اذا. 
نقضيرت بغير عيونهين الهام 

وقال بهذا المعنى الشاعر الشعبي: . 
ليس العمى فقد العيون النظرما : 
مير العمى تمشي القلوب ابعماها 
© بعض الناس تظن بهم خيرا ويتراءى لك بعيدا انهم طيبون وان 
فيهم حمية وعطاء ومنيع خيرقاذا سيرت غورهم وامتدتتهم فى شىء من 
هذا ظهرو! لك على غيرما كنت تظن فيهم وأصبحوا كالس راب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء قاذا جاءه لم يجده شيئًا. قال الشاعر العربي ىق 


هذا المعنى: 
لنت بهم خسيرا قلما بلوتهم 
نرلت يواد منههطم غيرذى زدع 
وقال الشاعر الشعبي: 
الظن يق لف يامناع ير لجواد 


قبل التجارب ما تقيد الظنوني 

© وقفة تأمل مع ابيات لاحمد شوقي: ١‏ 
اذا لم يكن للمرء عن عيشة قنى 

فلا يد من بسر ولايد من عسر 


فى الجمعية التى تقع قى حيه 
وكذلك وضع مجلس محلي يضم 
العمد . توعية العمد عن طريق 
محاضرات فى اقسام الشرطة 
ووضع سجل يقيد به سكان الحى 
وهواياتهم والتفتيش عليه فى كل 
شهر واعلام اقسام الشرطة بكل 
جديد فى الحى وحركة السكان 
وجنسياتهم ومس تواهم 
الاقتصادي والعلمي . يستحسن 
تأمين وسيلة تقل للعمدة . وارشاد 
الادارات الى الحد من الروتين 
وعدم طلب ختم العمدة الا فى 
اقصى الحالات . وتعيين وكيل 
للعمدة فى غيايه . متع العمدة من 
ممارسة الوظائف الاخرى : الامامة 
فى الصلاة اذا كانت بعرتب 
والاشتغال فى العقار وغير ذلك .. 
هذا اقتراح مقدم الى عقام امارة 
الرياض مع التحية . 


سقد أحمد سقد الخميشى. 


الرياض ‏ رحلة القصمان 
تخصص ادارة 








عندد ألته حمير الساير الدوسرى 
وادى الدواسر ‏ اللدام 









لتك 








يه 








تيم جمعية الثقاقة والقنون حفلا قنيأ مساء يوم الثلاثاء ١١/5‏ على 
قاعة المحاضرات بالمريع وذلك تكريما لوقود جهاز تلفزيون "الخليج . وقد 
دعي لهذا الحقل الفنان حمدى سعد وعبدالله للجساس ومحمك عبد العزيز 
ومحروس الهاجرى وعدد من القنانين بالاضافة الى ان هناك لونين بحريين 
والعرضة التجدية .. وتجرى اليروقات فى جمعية الثقافة والفتون يومية 
اديع هذأ الحقل بشكل جيد .. وألذى سيقوم التلفزيون بتصويره .. اسند 
8 ل المطرع سمعان العانى وسيقوم عثمان الخزيم بتصميم 


عندما تتأمل وتودع 


__ 


كر 9 


أن يحقق الاشياء 

ومن هنا . استطاع يأسلويه الدعوب 
قى الليل والنهار 

ان يكون شاعرا 

يقال عنه 

انه يستطيع أن يمعن النظر قى الكتب 
فيجعل عاليها اسقلها 

وان يرى اللون الاحمر بتيا 

وأنه عتدما ييدآ الكتاية 

فهى بيدا القتال 

بالورقة أى القلم 

هذه هى الصورة التى اعرقها عن ايى. 
رحيل يلا وداع 

لقد تركنى رجلى الكبير 

دونما وداع 


واختفى كما تحدث السرقة تماما 


عيناه قياضتين بالحيا 

لكنهما الآن مطعوتتان بالسكين 
أنه الآن قىزاحة من جميع هذه الأمور 1 . 
لشد ما اتمنى أن يكون الآن فى افضل الحالات. 
مجلة الحياة 
هذه الحياة تشبه العجلة التى تدور 
وتواصل الدوران 
لكنها عندما تتوقف فى أحدى المحطات 
قلايد للأنسان أن يتخلى 
عن سائر العلاقات الدتيوية 
ويترجل عن دورة العجلة 
قد يكون هذا سييا لآلامتا 
قهل يكون فى هذا الألم شقاء لنا ؟ 
دائرة 
لقد اصيح ابى زائر احلامى 
يجىء فى ملايس بيضاء 
تشع عيناه نورا 
انه حى قى ذاكرتى 
لكنه فى الحلم يعضى 
لا يترك خلفه شيئًا 
لقد اصيح الزائر الذى آراه قى الاحلام. 

معتزه ابنة الشاعر الراحل / 
صلاح عبدالصيور كتيت هذه 
القصائد اثر وقاة أبيها منذ عامين 
وكان عمرها وقتثذ ١7‏ سنة ؛ ولأن 
معتزة تدرس فى إحدى مدارس 
اللقات بالقاهرة فقد كتبيت هذه 
القصائد وغيرها باللغة الانجليزية 
التى امتازت فيها ٠‏ وارجو ان اكون 
قد وفقت فى للمحاقظة على نصوص 
معتزة والتعيير عن شعورها 
الطفولى الزاخر بالحب والألم معا. 


البداهة 
والتلقائية 

انهم يتسدربون عل فن الالقاء.. لاتستطيع الا ان تقول 
هذد العبارة وانت ترى ا ممثلين بالفصحى فى الاعمنال 
التاريخية وا معاصرة. 1 

لانهم يبسدون فى ادائهم لهذه اللغفة وكاتصا يسمعون 
درسا. فندرى التشنج والتوتر على ا ممثل لدرجة انه يور 
ابلشافد معةه. 

والحقيقة ان اللغة العربية عذية فى التطق والتعبير 
وسلسة سهلة منسابه من يعيها استيعابا ونطقا. قاذا 
تكاملت الجودة فى سبك السوا را متناغم والاداء ا معبر. 
اخذت القصحى محراها اما اذا لم ستوقر الحوا رالحيد ولا 
الإداء ا مقت ع كانتت النتيجة تشنج ا ممثل والكمشاهشد معا. 
وهذا فى الغالي ما يحدث فى اعمال الفصحى- 

قلو وصل الطرف ان الى النضج والوعى لخرجت 
القصحى ببداهة وتلقائية واستمتع ا مشاهد بجماليات 
الفصحيى -. ويتلقاها الجيل الناقىء.. ولعادت اللغة الام 
التى يستمتع بها ويعيشها. 
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مكتب الرياض - باريس 
شاكر نوري 





ف هذا المقال. تحاول القاء الضوء على 


الانتاج السينمائى الاسرائيلى - 
الصهيونى فى للثمائيئيات مركزين على 
الاسس الاقتصادية لهذه الصناعة 
وتحليل الاهداف الصهيونية من خلال 
تحليل الفيلم. ولانسعى هنا ان ندخل فى 
عموميات السينما الصهيونية يقدرها 
تحاول تقويع هذا الاتتاج ف الستوات 
الشلاث الاخيرة. وفى نلرى انها لمهمة 
كبيرة ان يتصدى متقفونا بالتقد والتطيل 
لكل النتاجات الثقاقية سواء فى السينما او 
الادب او الفكر التى تحاول الصهيونية 
استخدامها كوسيلة لخدمة اغراضها 
السياسية والعسكرية. ولايمكن ان نغقل 
فى هذا المجال دور هوليود ق دعم هذه 
السينما وتقوية اركانها. اعتمدنا ى هذا 
العرض ال موجن زعلى مصادر متنوعة مثل 
النشرات السيتمائية لكل من «مركز الفيلم 
الاسرائيلى» و «معهد القيلم الاسرائيق» و 
«التلفزيون الاسرائيلى. الصادرة عن 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 
بالاضافة الى مشاهدتنا لبعض الافلام 


الاسرائيلية ق المهرجان السينمائية 
العالمية  ١‏ 
اسواق خارجية: 


يعتمد الانتاج السينمائي الاسرائيلى 
بامدرجة الاولى على الاسواق الخارجية 
لدعم صناعته السينصائية. وخاصة قن 
جذب المنتع الاجنيى لانتاج الافلام 
داخل الارض المحتلة. مستغلا فى ذلك 
الكثير من ا مزَايا التى يتمتع بها. ققى 
الوقت الذى ترتفع فيه كلف الانتاج 
السينمائى . تعمل «اسرائيل. على 
تخفيض الكلفة لاتاحة الفرصة امام 
الشركات الاجنبية. كما تقدم الخدمات 
التقنية العالمية باسعار منخفضة للغاية 
اذ. تبلغ حوالي نصف الكلفة ف الولايات 
المتحدة وبنسبة 58/ الى 7/ اقل من 
التكاليف ف اوروبا الغربية. اما بالنسبة 
للانتاج المحلي فتقدم ٠‏ أسرائيلء كل 
التسهيلات الممكنة مثل القروض ذات 
الفوائد المحدودة اذ تيلغ 0٠‏ من تكاليف 
الانتاج السينمائى. تقدمها البنوك 
الخاصة. اضافة الى ذلك تقدم «أسرائيله 
سندات تأمين للراسمال الذى يعمل فى 
الانتاج السينمائي مدتها خمسة اعوام 
وتقدم سندات بيع للشركات المحلية. 
وهناك تسهيلات كييرةللاتتاج المشترك. 

ان «اسراثيل» يعد ان ادركت سلاج 
السينما. بدات تقدم كاقة ! الضماتات 
لانتاج الافلام فمن خلال القوائين 
الحكومية وخاصة التعويض ضد 
الخسارة أو الاحمداث الطارتة وحتى ىق 
حالة الخسارة بسيب الحرب وينعكس كل 
هذا الاهتمام المتزايد بالسينما فى صورة 
حوافز مالية كبيرة وى التوسع ف هذه 

























-عملية عنتابة 


الانشطة وتدعيمها. كما تركز . اسرائيل. 
على رعاية صناعة السينما المحلية. ويهذا 
المفهوم فان مركز الفيلم الاسراثيلى ليس 
فرعا من وزارتى التعليم والثقافة بل هو 
فرع من وزارتى التجارة والصتاعة. 

وقد وضعت ٠اسرائيلء‏ نظامين 
متوازبدن لزيادة تخفيض هذه التكاليف 
للاجاتب. لانها تعتمد بالدرجة الاولى على 
تدفق العملة الاجنبية. 
١‏ التخفيض التنازلى.. طيق هذا النظام 
متذ عام ,١1516‏ وهو يعتمد على زيادة 
تسية التخقيض كلما رادت التكاليف . 
” - التعويض.. وهذا الحافزيقدم على 
العملة الاجنبية التى تدفع اثناء اخراج 
الفيلم داخل اسرائيل, وهو يؤدى الى 
زيادة القوة الشرائية للعملة الواردة. 

كل الاحصائيات عن صناعة السيتما 
الاسرائيلية تشير الى ان عام ١17177‏ كاتت 
بداية النهضة السينمائية والتوسع ى 
اتفاقيات الاتتاج السيتمائى مع بعض 
دول العالم.. وسهولة جذب اكير عدد من 
النجوم العالميين للمشاركة ف تمثيل 
الافلام الاسرائيلية. وهذا الرواج 
السينمائى يعود اصلا الى السياسة 
الدعائية والاعلامية الاسرائيلية فى تجتيد 
كل خبراتها فى مخاطبة الراى العالمى. وكل 
التسهيلات التى تقدمها ٠اسرائيل.‏ 
للاتتاج السينمائى لها ثمنها الخاص 
بالنسبة للمنتجين المحليين او العالميين. 
فالقاليية العظمى فى هذه الاقلام أن لم 





نقل كلها -تدورحول فكرة حماية 
٠أسرائيل»‏ أو الدعوة للهجرة اليها. 
انتاج 1441-142٠‏ 

انتج الكيان الصهيونى مايقرب من 
© فيلم! طويلا اضافة الى منات الاقلام 
الوثائقية القصيرة. وايرز هذه الافلام مى 
.6 + 5 الموسيقى: اخراج شموبئيل 
ايميرمان: يصصور حياة خمسة رجال ىق 
قاعدة عسكرية يقررون الذهاب الى 
مستعمرة «موشافء المجاورة. يعد انتهاء 
الرجال بخمس قتيات من ينات المزارعين.. 
عند الفجر.ء ينهض المزارعون ومعهم 
الجنود الضيوق للدذهاب للعمل فل يوم 
شاق من الزراعة والحراثة ورعي 
الماشية.. ينهك الجتود من العمل الشاق 
وتصيب الفتيات والجنود خيبة امل ولذلك 
يخطط الجنود الخمسة الانتقام من 
المزارعين وذلك بدعوتهم الى القاعدة 
العسكرية كضيوف. من خلال هذه 
الحبكة المصطنعة يخلص الفيلم الى ان 
الجنود قد تعلموا الزراعة والمزارمون قد 
تعلموا التدريبات العسكرية! وفيلم «لعية 
المخاتلة» اخراج دان ونان يؤكد على 
اخلاص جيل الصابراء فالطفل الصغير 
«يورى» البالغ 7 عاما يكشف عن جده 
الذى يغمل جاسوسا لصالح العرب. ححمى 
الوطنء اخراج يورمان ليقي عبارة عن 
فيلم مركب من ٠١ ٠ ٠‏ فيلم وثائقى جمعها 
المخرج لاستحضار ‏ التاريخ الصهيونى» 








الاحساء / ابراهيم الجريسان:- 
© كان من المقرر اقامة الحفل 
الختامى2 لدورتي الموسيقى 
والتصوير الفوتوغراقي والتى نظمها 
قسمى الموسيقى والتصوير بفرع 
جمعية الثقافة والقتون بالاحساء 
مؤخرا ‏ ولكن لظروف بعض 
الدارسين فى هلتين الدورتين تم 
تاجيل الحفل الختامى من الاحد 
الماضى الى يوم الاحد القادم 
المواقق للسادس من شهر ذى 
القعدة الجارى . وسيتم خلاله توزيع 
الشهادات التقديرية على خريجى 
الدورتين والذين قد تخرجبوا 
بتفكق خلال الدراسة. 

وهذا الحفل سيكون .على شرف 
مدير الفرع يالنيابه الاستاد احمد 


راضي السبستي ويحضور رؤساء 
الاقسام ويقية أعضاء الجمعية يمقر 
الجمعية 


© دورة التصوير الفوتوغرافي © 

وهذه الدورة تعتير الاولى من 
نوعها والتى نظمها قسم التصوير 
بالجمعية واستمرت لمدة شهرين 
بدايتها من ١/407/9١ه‏ وحتى 
نهاية 27/4/74 54١ه ‏ وقد شارك 
قيها عشرة دارسين تلقوا خلال 
دراستهم ياشراف مدرب الدورة 
الاستاذ سهيل حجازى دراسات 
نظرية واخرى عملية وقد تخرج من 
تلك الدورة تسعة دارسين قيما اخحفق 
. والمتقوقين حسب الترتيب 


7 صلاح احمد الراجح ممتاز 
- عزالدين سهيل حجازى ممتاز 
- عبدائله عبدالرحمن العيد 
© عيد الله محمد الملحم 
١‏ صالح عيد الله اليوزيد 
7 ل أيراهيم حسين الشييت 
لم عيد السلام أحمد عمر 
علي يوسف البطيان 


© الدورة الموسيقية الخامسة © 


كما وان قسم الموسيقى قد نظم. 


الدورة الموسيقية الخامسة التى 
استمرت اكشر من ثلاثة اشهر تلقى 
خلالها الدارسون بروسا قى 
الموسيقى كانت على فترتين نظرية 
وعملية تحت اشراف الاستاتين 
عيدالماجد خليفه ومحمد رحمه مدريي 
الموسيقى بالجمعية.وقد شارك فى 
الدورة اكثر من عشرين دارسا تلقوا 
دراسة قى العود والقيثار والاودج 
والكمان وقد اجتاز الدورة ثمانية 
عشر دارسا ‏ والمتخرجين على 
التحو التالى : 

١‏ بسام احمد شلبي آلة القيثار 
7 عبدالله سلطان القحيان آلة 
الامدج 

 "“‏ محعد جامد الجاك آلة القيثار 
5 نس محمد عزّلم آلة الاودج 


قهبى الحمد 
عبدالله العبيد آلة الافدج 


آلة الامدج 


عبد الباقى الخضيري آلة القيثان 
صالح عيد الله العامر آلة العود 
٠‏ توفيق محمد العلي آلة العود 
عبد الله احمد حجى آلة العود 
عيدالله محمد اليجيس الة 


0 
4 
373 
جاسم المحيش_آلة. القيثار 
م 
5 


5 عيسى عبد الله الفهيد آلة 
الكمان 
© يوسف عبد الرحمن الراجح آلة 
العوند 
5ل حسمن رمزبى آلة العود 


١‏ عبدالبئقي اليخيت آلة العود 
خليقه ثتيان العقل آله العود 





تخردج ”> دارسا فى الحتضصودر الفوتو ع رافى 
وألمو: ف :- فى الاحساء 
























و «البحر الاخيي اخراج حاييم غورى فهر 
يصور قصة اليهود الاحياء الذين غادورا 
على اعقاب الحرب العملية الثانية وتوجهوا 
يطريقهم الى فلسطينين المحتلة ويروى 
الفيلم كيف تخلص اولنك اليهودمن 
الايادة الجماعية .هولوكست,. فيلم 
«يروفة.. ديفء اخراج اموس موغادى 
وشمسون دوتان. يصور حياة وحدة 
عسكرية فى الجيش. مجموعة من 
المراهقين يخاطرون بحياتهم كل يوم اق 
العمليات العسكرية وقصة الفيلم تمزج 
يين المغامرات العسكرية والحب بشكل 
ساذج ودعائى واضح. اما فيلم «هامسن» 
اخراج دداتبيل. واشعان. فيركز على قصة 


- مه 
القامرة 

9 كتب سب عبد الكريم العدامة + 
شفل الفنان طلال مداح ليل القاهرة 
بأغتيته الجديدة .. (الله يعلم) حيث 
قدمها فى اضخم احتقال اقيم هناك وكان 
هو نجمه .. وقد تداقع الجمهور المشتاق 
لطلال .. وقى هذا الحفل غتى طلال .. 
(الله يعلم) يآداء متميز اتبعها بأغنية 
(علامة) وهى جديدة رددها الجمهور معه 
وكذلك اغنية مزل الطرب» واغنية سعلشان» 
طلال يعد العدة ليغنى فى لندن 
ويشارك طلال نجاة الصغيرة ونعيمة 
سميح .. وعبد الوهاب الدوكالي ووردة.. 
وقول كلمات (الله يعلم) التى شدى 
بها «طلال مداحه وهى من كلمات «بدر 
أبن عبد المحسن» ولحن سراج عمر . 

الله يعلم اتي حلولت 
خاومت 

أاسند على كف السماء 
الشيمس 


وانخقر 
اضرب من عيون ظماء 

اشرب ظماء الشمس 
وقلتي عسى حجقنك عسسى 


الله يعلم اني حاولت 


آه . لو تدرين -. لاعود العاشق حزين 
يمشى على جقن وجبين 
أن لمسني حَزتك الطاغس 
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لك 


الادب الاسلامى 


حين نتكلم عن الادب فى العمر !] 
أ الحديث قانتا لابد وان تعنى به 
:| الانتاج القصصى والشعرى وريما | 
الملحمى اذا وجد.. ولكننا ايدالا : 

يمكن ان تذكر من بين ما ندكر الادب. ]أ 
أ الاسلامي.. 8 
و وف خاطرك ‏ كاتب وشاعران | 
و الدين ف كتابه قراءة فقط.وانما /؛ 





دينية ولا شعردينى ولكن قصصا أ 
أ عاطفية خاوية وشعراميتةلا وهذا هو |! 
و كافة الاتتاج وغايةما يتتهى المرء |) 
الاديب الوصول اليه 
ولايدقعنى ألى هذا الحديث سوى / 
ِو ما رآيته من انتشار للحركة الدينية ىق !| 
أ بريطانيا. فوصل الامر بالدعاة هناك ؛/ 


«السيحيةء الانجليزية الى العربية. 

وبالتالى محاولة نشرها بين العرب /: 
وما اكثرهم قّ بريطانيا ويصل الحد ؛, 
بهم الى توزيعها مجانا بالاضافة الى )| 
الاسطوانات والاوراق الصفيرة. 1 

وق حين تعارس المسيحية بدعاتها !| 
الضمغط والاقتتاع والانتشار بين 
الشعوب عن طريق الادب والعلم. /) 
نتقفوقع نحن مبتعدين عن مثل هذه |إ 
الامور. وتخلو ساحتنا الادبية من إز 
الاعمال الاسلامية الخفيفة كالقصة / 
والمسرحية والشعروتمتليء يكتب 1 
الققه والمذاهب كداعية اساسى للدين 0 
الاسلامى. : 
ِ وعلى الرقم من وعى بعض شبابتا 5 
ل المسلم لمثل هذه الامور واهميتها ىق /, 
مساعدة الاسلام على الانتشار. الا ! 
؟ أن قراخ الساحة من الكاتب والشاعر /) 
الواعى اليقظ الضمير. الداعى الى ؛/ 
ديته. يسبب ف دقعهم الى التخاذل 4 
'( واستخدام اللسان ف التشكى مما آل !! 



























عائئة اسرائيلية اقامت ؤقرية عربية | اليه حال الاسلام. 
ولان هده السزاوية تهتم بالكلمة 


زراعية ق الجبل. وفيما بعد يقع مخالدء فق 
حب فتاة يهودية تدعى «هافاء اذ بيتظلى 
«خالد»ء عن أهله واأرضه من اجل حب 


| فائنى اقول ان الكلمة الواعيسة ا 
؟ 'الاسلامية موجودة لكنهالم تجد ]أ 
التشجيع من قبل عامة المتلقيز | 


«هافاء وعائلتها. فق «قصة حميمية. | ك0 
يستخدم المخرج ٠الكبيوتن. ‏ المزارع فتراجعوا قيل ان ييداوا.. ولان الكلمة 1 


| لهامفعول عميق ف النقوس اذ‎ ١ 
| تصقلها وتهذيهاانذا كانت ذات‎ 8 
| صيانة جيدة واسلوب حسن قانتى‎ 
| ادعو كتابتا الى ان يدخلوا التجربة ل‎ 


الجصماعية _لكى يصور فيها قصة حب. 
ولكن الغرض الرئيسى هو اظهار الحياة فى 
٠‏ الكيبوتزه والاشتراكية المزيفة. 

قيلم .ملك ليوم واحد فقطه اخراج 


0 8 الميدان. فلمل يصبح لدينا [ 
نافتالى التريعتمد على الكوهيديا قد || كت اربية تستطيع ان نترجتها الى )| 


استعراض جولة سياحية لفتاة امريكية 
جاعت لرؤية والدهاق ,اسرائيلء 
القرض ليست الحبكة الروائية فى الفيلم 
وانما الجولة السياحية مما يضمع الفيلم ى 
قالب دعائىي صرف. «توا.. فى السايعة 
عشرة:» اخراج اسمحاق يشرن؛ يصور 
حياة طالبة اسرائيلية تعمل عضوة ق 
حركة طلابية. تكافح من اجل الحصول 
على حقوقها كامراة. أماالاقلام الاخرى 
فهي ٠نهاية‏ ميلتن ليفي» اخراج نيسيم 
دايان. ٠الخيط‏ الرفيع» اخراج ميشيل 
بات أدم. ٠والسزواج‏ على طريقة تل ابيب» 
أخراج ياويل سيلبيرج. «الرقم خطاء 
اخسراج زيف ريفاش. و ٠«نجمة‏ الصباح» 
أكيفا بركن. و.مجزرة من المستقيبل» 
اخراج ديفيد افيدان وافلام اخرى 
لاتختلف لا ف اللحتوى ولا ف التقنية 
السينمائية. فى الجزء الثاني من مقالنا ٠‏ 


الانجليزية مثلما يفعلون!! 



















ماجدة الجارودى 


(القتيلة رقم ") 


سيت ب 





سمير غاتم 


القنان سمير غائم يشارك فى 
نحاول القاء الضوء على اهم الموضوعات المساسل التلقزيوني (القتيلة رقم ؟) 
السياسية والاجتماعية والدعائية التى مع الممكة شهيرة .. 
عرضتها هذه الاقلام بشكل مباشر او غير ولمسلسل من اخراج ياسين 


مياشر. اسماعيل ياسين 






























المخطوطات هى ما يكتب بخط اليد ويرجع أقبمها الى حوالى 75٠٠‏ سنة قم 
وكانت من لفائف اليردىء ثم انتشر استخدام الورق بعد شيوعه من مملكة .برجلته 
فى القرن الثاني ق.ن. 
واقدم المخطوطات العربية يرجع تاريخها الى القرن الثامن. وكان التنافس 
شديدا بين بغداد ومصر وقرطبة للحصول على انفس المقطوطات واندرها 
وقد تعرض هذا التراث للنهب والتدمم كما كان سلعة يحرص التجار على اقتتائها 
تبيعيسا قيس اسوق الشسسسيرق والغقل يرب 
مما دفع جامعة الدول العربية الى انشاء معهد المخطوطات لجمع صور هذه 
المخطوطات وحفظها فى القاهرة تحت تصرف الباحثين؛ وقد اصدر المعهد عدة 
فهارس لمحتوياته كما يصدر مجلة دورية تم أبحاثا متعلقة بالخطوطات. 
ومن المخطوطات الموجودة اذكر ما يلى: 
مخطوطات مدرسعة بغداد: المعروف ان اقدم المخطوطات البقدادية برجع تاريخها 
الى القرن الثانى عشر والثالث عشر وهو ما يطلق عليه «مدرسة يغد اد ء وهى مدرسة 
عريقة اصيلة مامت على اكتاف الفناتين العرب الذين تتلمذوا على يد الفنانين 
المسيحيين ومن اهم المخطوطات «البفدادية» عن خواص العقاقير رسمه عبد ائله بن 
6 الفضل. ومخطوط من مقامات الحريرى رسعه يحيى بن محعود الواسطى. 
- مشطوطات المدرسة التيمورية: ويرجع تاريخها الي القرن الخامس عشر وازدهرت 
هذه اللدرسة فى ايران فى عهد تيمورلنك وخلقائه. وتعتبر المدرسة التيمورية - 
المدرسة الرومانتيكية فى التصوير الاسلامى وابتكرت اسلوبا ينتاسب مع 
الموضوعات والاساطير العاطفية التى غيرث عنها ومن اهم مخطوطات هذه ال مدرسة,- 
مخطوط من الشاهناقة. ومقطوط من ديوان شعر .قواحه كرماني. والمنظومات 
الخمس لتظامى 
- مخطوطات ا مدرسة الهندية: ويرجه تاريخها الى القرن السادس عشر وحمل 
الفناتون الهنود رسالتها وطبعوها بالطايع الهندي وقد امتازت المدرسة الهندية 
بصسدق التعبي. عن الطبيعة بما فيها من نيات وحيوان وطيور ومن اشهر مخطوطات 
هذه الدرسة مخطوطات الادب الشعبى واملاحم الهندية القديمة. 
المصدر: الموسوعة العريية الميسمرة.. 
اعداد: 









عبدالعرَيِرٌ الموسى ‏ التربية بابها. على 
ابراهيم على المنميل . - الترييسة. على 
ابراهيع مين حكمى ‏ الزراعة. على احمر 
على الزهراتى ‏ الاداب. على احمد على آل 
شهاب . العلوم الادارية. على احمد على 
عتيق ‏ علوم طبية مساعدة. على احمد 


محمد هادى عريش _ التربية. على لقضل 


عبد الكريم على آل الصيخ جعفر العلوم 
الادارية. على السيد محمد السيد حسين 
-التربية. على السائح العلىي الناصر_ 
التربية. على الغاشق الراضى الدهام - 
العلوم. على العبد العزيز العلى الهريش - 
الاداب. على العبدالله الناصر العيادل - 
التربية. على آل ناصر أل على العريتى - 
الحلب البتيرى. على بن على قاسم يحدى - 
الصيدلة. على بيشى على القرني- 
التربية. على جابر حمدان العليائى - 
الاداب. على جمعان عبد الرحمن قدوم - 
التربية . على حاسن احمد الغامدى - 
الاداب. على حسن بكر هلال الهندسة. 
على حسن حبيب المسعود _العلوم 
الادارية. على حسن شامخ المفرج - 
الإداب. على حسن علي الصفار- 
الهندسة. على حسن منصور آل ناص 
العلوم الادارية. على حسين احمد على - 
الطب البنتسرى. على حسين على زواوي - 
علوم طبية مساعدة. على حسين هلد 
«النجراني العلوم. على حمادى احمد 
زايد الادابء على حمد حسين أل قليان- 
الاداب. على حمد ضارى الجوق - 
الاداب. على حمود مهيوب ‏ العلوم. على 
دائعى على ملحانى _الثربية. على داود 
بحيى فرتوت مخردى ‏ العلوم الادارية. 
على دحيم على التعيمى ‏ الزراعة, على 
دويغرعلى السهلى الزراعة. على راشد 
محمد الدوسرى_العلوم الادارية, على 
راسد محمد فتوح - الهندسة. على رشيد 
صالح الوهيبى ‏ الهندسة, على سالم 
عبدالله آل زَعيان التربية بابها. على 
ساقم مهيدى آل مهبدى ‏ الزراعة. على 
سعد احمد الزامل_ الاداب. على سعد 
بخيت عسوان ‏ الطب البشرى. على 
سعد عبد الرحمن القرتى ‏ العلوم 
الادارية. على سعد على ١‏ لشهسرائى- 
الاداب. على سقد هلدى سعد هادي 
شادى آل سعد _علوم طبيه بابها. على 
سعود عار المنقاس ‏ العلوم. على سعيد 
احمد الزمرائى ‏ الطب اليشيري. على 
سعيد عبدالوهاب احمد الشهريى - 
الاداب. عار سعيد مقبول معيضص- 
الاداب. على سعيد موسى أل درع - 
التربية بابها. على سعيد ناصر 
القحطانى ‏ الهندسة. على سليمان حمد 
الحسوتسانى ‏ العلوم الادارية. على 
سليمان عبدالرحمن العقيل_العلوم 
الادارية. على سليمان عبدالعزيز الغنيم 
الاداب. على سليمان محمد العلاوى - 
الزراعة. على سليم صبحى العطوى - 
العلوم الادارية. على سيد محمد ساداتى 
الستقيطى ‏ الطب البشري. على صالح 
العبى السمنان ‏ الزراعة. على صائح بن 
الغريبىالاداب. على صالح سعيد 
اليامى_الاداب. على صالح مستور 
العليانى ‏ الهندسة. على عائض ظافر أل 
حمود_الهندسة. على عبدالرحمن 
عبدالله الزهرائي ‏ الهندسسة. على 
عبد الرحمن عبدالله فرحان ‏ الهندسسة. 
على عبدالرحمن محمد العقيل_ 

الهندسة. على عبدالرر زافق جازع السالم - 
الاداب . علو عبد العزيز عبد اللهالمشاري 
التربية. على عبد العزيز على الامير - 
التربية. على عبدالله احمد الصائغ - 
التربية. على عبدالله الشيخ على 
الخنيزى العلوم الادارية. على عبد الله 


عبدالمعين التستوى ل الهتدسة. 
على عبدالله على الكنيرى ‏ الزراعة. على 
عبداللك على الهذلول العلوم الادارية. 


على عبدالله على منصور الاداب. على 
عبدالله محمد البريعصى ‏ الهندسة. 
على عبدالله محمد الرويتع ‏ الزراعة, 
علي عيدالك محبد الشهرى ‏ العلوم 
الادارية. عل عبدالله محمد العنقرى - 
التيربية. على عبدالله محمد عبد الله 
الزصرانى_العلوم الادارية. على 
عبدالمحسن محمد البعيمى_العلوم 
الادارية. على عبدالوهاب ابراهيم على 
جراد العلوم الادارية. على عبده احمد 
الحفظى ‏ التربية بابها. على عبدد زراع 
عقيل _التربية. على عبده نصر- 
الهندسسة. على عمر على عتيق - الاداب. 
على عيسو صالح الراشد ‏ العلوم 
الادارية. على فراج على العبينى - 
التربية. على فهد محمد الشهرى - 
اليندسة. على كندش على عقيل العلوم. 
على متلع محمد النفيعى ‏ الهندسة. على 
محمد احمد الشهراني ‏ التربية. على 
محمد سالم القحطائى ‏ علوم طبيه 
مساعدة. على محمد سعيد ال بن على - 
علود طبية بلبها. على محصد مسفر 
التتهرى_العلوم. على محمد صهيان 
الشهرى العلوم. عر محمد عبد الرحمن 
الشهرى - العلوم. على محمد عبد الكريم 
الندله انفزراعة. على محمد عبدالله 
الزهرائى_الاداب. على محمد عبدالله 
صمان_التربية يابها. على محمد على 
الزقالي الهندسة. على محمد على 
ديعي التربية. علي محمد على 
الفريح الزراعة. على محمد على الماضى- 
الهندسة. على محصد غلى الهذيل. - 
الهندسة. على محمد على حسن ‏ الطب 
اليشرى. على محمد على قمار- التربية 
بابها. على محمد على عمير علوم طبية 
بابها. على محمد على يحيى ‏ الزراعة, 
على محمد عفر مسحلي العلوم الادارية. 
على محمد محمد أبوصمه _العلوم 
الادارية. على محمد محمولر محمد - 
العلوم. على مكيى محمد عوضه - 
التربية. على مرعى مشسبب القحطاني - 
العلوخج الادارسة. عل معاضه عبدالله 
القامدى ‏ الاداب. على مفرح على 
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سرحان علوم طبية بلبها. على منصور 
حسن المشامع ‏ الاداب. على منصور على 
البراك ‏ الطب اليشرى. على منصور 


محمد الراجحي - التربية. على منقاش 
صفح العمرى ‏ الاداب. على ناصر سعد 
الحرببيى _الاداب. على تأصر عيسسم 
صائح العشرى التربية. على نصر محمد 
مشيخص_ العلوم الادارية. على هادى 
احمد القحطائى _الثربية. على يحيى 
محمد فقيهى_العلوم الادارية. عصاد 
جواد محمد العبلد _العلوم. عمد صاليح 
عبدالله الشملان_العلوم الادارية. 
عماد عيدالعزِيزّ محمد الحجيرى- 
الهندسة. عمد عيد العزِيرٌ محمد المقوز-. 
التريية. عمار ياسر شامر السملن ‏ طب 
الاستان. عمر ايراهيم عبد الله المديفر- 
الطب البشرى. عمر اببراهيع عصير 
العبداللطيف_التربية بابها. عمر 
ابراهيم عمر جعفر ‏ الطب البشرى. عمر 
ابراهيح محمد سعاده المزين ‏ الصيدلة, 
عمر الشيخ محمد احمد الملا الهخدسية, 
عمران عبدالله عمران الحربى - علوم 
طبية مساعدة. عمر بلغيث عمر الفوزى 
الصيدلة. عمر ين قاسم بن محمد 
عثمان ابوحبه ‏ العلوم الادارية. عمرين 
ناصرين قبلان القحطانى ‏ الاداب: عمر 
حمدان محمد على العلوم. عمر صائلح 
الناصر الحسين الاداب. عمر 
عبد العزيز حسن آل الشيخ - الزراعة. 
عمر عبد الم ريز محمد اليحيى ‏ الطب 
البشرى. عمر عبد الكريم محمد الخليفى 
العلوم الادارية.. عمسر عبدالله عمر 
الغامدى ‏ الصيدلة. عمر عبدالله عمر 
الماقى ‏ التربية. عمر عبدالله عمر 
المسعود_الاداب. عمرعيبدالله عمر 
المعيفى ‏ الزراعة. عمر عوض عمر 
شملان ‏ الطب اليشرى. غمر محمد 
الشيخ منصور أل مرهون ‏ الصيدلة. 
عمر محمد حسن السيد ‏ التربية بايها. 
عمر محمد سعد راجح التربية. عمرى 
محمد عبدالله العمري ‏ العلوم, عنيد 
مستور عوضه مستور العلوم الادارية. 
عودة عشوى غالى العنزى_العلوم. 
عودة غازى زايد الحسن ‏ التربية, 
عوض سعد محمد الاسمرى - العلوم 
الادارية. عوض سعيد محمد القحطانى 
الاداب. عوض سعيد معوض الحريى - 
الاداب. عوض عبد الله صافلح القرتى - 
التربيية. عوض قليل ثواب. الجعيد - 
العلوم الادارية. عوضه سخد عبدالله 
عمر الشمرانى ‏ العلوم الادارية. عون 
محمد عون القرني الطب اليشرى. 
عويد صالح مناكد العنزى ‏ التربية, 
عيدان على سعيد الزهرانى _التربية 
بابها. عيد سطام عيد العترى- 
الهندسة. عيد شعيل خلف البيشى - 
الاداب. عيد صلال عبيسان العصيمى - 
التربية .عيد عليض قالح الحريى_العلوم 
الادارية. عيد عبدالله محمد اليوسقف- 
التربية. عيد عتيق سعيد الزهرائى - 
طب الاسنان. عيد مطلان رشيد العنزى 
الطب البشرى. عيد مقبل محمد المهيى 
العتيبى ‏ التربية. عيسى حسن احمد - 
التربية بابها. عيسى حسن على ابوطالئب 
التربية بابهاء عيسى عامر محمد العامر 
-التربية. عيسى عبدالله خجدى 
البيشى ‏ العلوم. عيسى على ابراهيم 
جريبى ‏ التربية بايها. عيسى هلال 
مرنود الحتملى ‏ الطب اليشرى. عيسى 
لاحق موسى دلاك ‏ علوم طبية بايها. 
غازى عايض عوض الله الثييتى - 
الزراعة. غازى مطلق عياد الشمرى - 
التربية. غازى نايف جايز الرويلى - 
العلوم الادارد .2. غالب عببدالمحسن 
محمد عر عبدالمحسس التربدة. غانم 
عبد قايد ابراهيم السزراعة. غائم 
غراي غانم الحريى -الاداب ٠‏ غربى 
ناوى محمد دليقم الشمرى -العلوم 
الاداردة. غرم الله عيد صالح الغامدى . 
الطب اليشري. غسان احمد على ال 
ابوحيد ‏ العلوم الادارية. غسان احمد 
على ضيف - الهندسة. غسان رشاد 
حسين مخلص ‏ طب الاسضان. غسان 
عبدالله سليمان الشيحه ‏ العلوم 
الاداية. غصاب خلوفه حعدان الشهرى 
الزراعة. فارس خليف شاهر المقاود - 
الاداب. فارس عببدالفزيز عبدالله 
الفارس ‏ الزراعة. فارس محمد قارس 
السبيعى ‏ العلوم الادارية. فارس نايف 
فارس القحطانى_الاداب. فاروق فتح 
الله السيد عدنان القفاروق_العلوم 
الادارية. فاضل عباس حسين ربيع - 
الهتدسة. فالح يديوى حسن الويلى - 
طب الاسنان. فائح حمدان فائح الغشم - 
العلوم الادارية. فافح فارس بادى 
السييعى _العلوم الادارية. قائز ظافر 
عبدالرحمن الشهرى الهندسة. فائز 
عبد الله عشارم عبد الله الهندسسة. فائز 
عوض قائز العادى ‏ الاداب. فائز محمد 
عبد الرحمن القرحان ‏ التربية بايها. 
فائز عبدالله العفامي العقامي ب 
التربية بابها. فليز حامد خميس الرويلى 
-التريية. فايِزحمدان رمان القاسم - 
الاداب. فليرسالم محمد العلويط_ 
الهندسة. فاير سعود غازن كتيب 
المطسيرى + طب الاسنان. فايز سلمان 
ابراهيم عيد ‏ الزراعة. فليز صالح بن 
سعيد يلبقى _الهتدسة. فايِر محمد 
حسين محمد الاداب. قاير ممجي عمير 
العتبيى ‏ الهندسة. قحاط بيوض 
محيميد الشملاتى ‏ الهندسة. فرج بن 
ناصر محمد القحطانى - التربية. فرج 
سعيد صالح المبروك _العلوم الادارية. 
فرج على احمد الفرج _التربية. فرحان 
يرجس يحيى الشمرى_التربية. فرحان 
بن على بن غواد بن حسن اللحربى - 
الاداب. فرحان محمد حسن العنزى - 
الاداب, فرحان مقبل عيد محمد العنرى - 
الهندسة. قريد محمد سائلع محمد 
الجوهر ‏ العلوم الادارية. فضل حسين 


عبدالقوى ناصر التربية. فهد ابراهيم 
يريك الدوسرى الاداب. فهد ابراهيم 
عبد الرحمن المقحم_الاداب. فهد ابراهيم 
عبدالله عثمان الطريف_العلوم 
الادارية. فهد ابراهيع محمد الحميد - 
الاداب. فهد احمد عبد العزيز الثميرى - 


التربية. : فهند اليد الله السام نا . 


المنتصور.. العلوم الادارد 
قهد المتمد التشسكقي 
الرشودى ‏ العلوم الادارية. فهد بن 
ابراهيع بن حمد آل حرشان ‏ الاداب. فهد 
بن احمد بن محمد بن سئان ‏ التربية. 
فهد بن ثواب كليب العتيبى ‏ التربية. 
فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الكهلان - 
العلوم الادارية. فهد جاير مسفر المالكى - 
التكربية, قهد حامد حمد السريحى - 
العلوم الادارية. فهد حسن سالمين 
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فهد حسين سعد الجليل ‏ الاداب؛ فهد 
حمدان حمد الكنهل ‏ الصيدلة. فهد حمد 
محمد اللدريس_العلوم. فهد حمود 
صائح العنرَى_العلوم الادارية. فهد 
خليل ابراهيم عمر الشايجى ‏ الهندسة. 
فهد داخل عواض سليم الثبتى- 
الهندسة. قهد راشد صائح الراشد - 
التربية, فهد راضى حمود القنون- 
التعربية. فهد رشيد عبدالله المطرف- 
الهندسسة. فهد زيد حمد الذواد- 
الهندسة, فهد سالم سعد آل شقير- 
العلوم. فهد سطلم عييد العترّى- 
الهندسة. فهد سعد عبدالله العجلان - 
التربية. فهد سعد عواض.المريع - 
الاداب. فهد سعد محمد العجلان- 
العلوم. فهد سعيد عبد العريز حسن 
الحيشى_الاداب. فهد سيف شيتان, 
القحطائى_- الاداب. فهد شديد 
عبدالعزيز الشديد ‏ العلوم الادارية. 
فهد صائلح درويش فطيم ‏ الزراعة. فهد 
صالح عبدالرحمن الرميح ‏ الصيدلة, 
فهد صالح عبدالله الجريو ع التربية. 
فهد عاتق سعد القحطانى ‏ التربية 
بابها. فهد عامق محمد الدويل ‏ العلوم, 
فهد عبد الرحمن ابراهيم الغائم الاداب. 
فهد عبد الرحمن جار الله الخلف- 
الاداب. فهد عيدالرحمن شميريخ 
السويلم_العلوم الاداريسة. فهر 
عبد الرحمن عبد العسزيز الصائغ - 
الصيدلة. فهد عبدالرحمن عيبدالله 
البلدهد _الهندسة. قهد عبد الرحمن 
عبدالله عتى ‏ الهندسة. فهد عبد العزيز 
حمد السعدون ‏ العلوم. فهد عبد العزيز 
عبد الرحمن البواردى ‏ التربية. فهد 
عبد العزيز عبدالله التويجرى ‏ الخلوم. 
فهد عبد العزيز عبد الله الدايل ‏ التربية. 
فهد عبدالعزيز عبد الوهاب المهدائش - 
علوم طبية مساعدة. فهد عبدالعزيز 
محمد الجميرّى العلوم الادارية. فهد 
عبد العزيز محمد الهلال ‏ الاداب. فهد 
عبدالكريم عبدالله الجتدل ‏ العلوم 
الادارية. فهد عبداللهالعجمى - 
التربية. فهد عبد الله جاسر الحربى - 
الاداب, فد عبدالله حجرف العجمى - 
التربية. فهد عبدالله حمد العبد العزيز 
التعلوم الادارية. فهد عبدالله سعد 
العثمان ‏ العلوم الادارية. فهد عبدالله 
طويرب قريس الطويرى ‏ التربية. فهد 
عبدالله على السميح العلوم. فهد 
عبدالله فهد البكران ‏ العلوم الادارية. 
فهد عبدالله محمد مقرح ‏ التربية. فهد 
عتيق عتيق العتيق ‏ العلوم الادارية. 
فهد على ابراهيم الخنيفر ‏ التربية. فهد 
على العلى النمار_العلوم الادارية. فهد 
على سعد الحريقى ‏ العلوم الادارية. 
فهد على عبدالله العريض_الاداب. فهد 
عار فهد الدوسرى العلوم الادارية. قهد 
على محمد هذيل ‏ الهتدسة. قهد عيسى 
عبد الكريم الموكاء ‏ التربية؛ فهد عيسى 
عبدالمحسن العريقى ‏ الهنسدسة,. فهد 
فلاح خلف الشمرى-العلوم الادارية. 
فهد مبارك عيد زائد العريدى ‏ التربية. 
فهد محسن عبدالله الحيان ‏ الزراعة. 
فهد محمد ابرايهم المدرع ‏ الهندسة. فهد 
محمد حسن سافر التميمى ‏ العلوم 
الادارية. فهد محمد حمد الازورى - 
الآداب, فهد محمد حمود العتيق - 
العلوم. فهد محمد حمود العطوىي _ 
العلوم الاداية. فهد محمد ريد الزامل - 
العلوم الاداية. فهد محمد صالح 
الحويطان_العلوم. فهد محمد 
عبد العزيز الركيان ‏ الاداب. فهد محمد 
عبدالله البسرات_الاداب. قهد محمد 
عبد الله الثنيان ‏ التربية. فهد محمد 
ناصر القرزعى التربية. فهد محمد 
نشاط القحطاتى ‏ الاداب. فهد مدعث 
حسن الدوسرى ‏ الكربية. فهد مساعد 
محمد الشلهوب_العلوم الادارية. فهد 
منصور د خيل انالك _العلوم الادارية, 
فهد منصور على المنصور- التربية. فهد 
ناصر عبد الرحمن التسدى - العلوم 
الادارية. فهد ناصر عبدالله الفرج - 
الهندسة. فهد بحبى عيدالله ياصهى - 
العلوم الادارية. قهد بوسف حمدان 
الشمرى ‏ العلوم. قهمى احمد محمد 
قاضى ‏ العلوم الادارية. فهمى رجبٍ 
عجينه ‏ العلوم. فهد عبد العزِيرٌ سعيد 
الحنايا ‏ العلوم الادارية. فهيد ناصر 
محمد الحماد _الاداب. فؤاد ين ابراهيم 
عبدالله ابراهيم_الاداب. قؤاد حمودر 
محمد ناجى للقوس _الهتدسة. فؤاد 
محمد بن على خليفة_التربية. فؤاد 
حسين حسن الصفوانى ‏ الزراعة. فؤاد 
عبد العزي زْصائح الشلهوبالاداب. 
فؤاد عبد العَزَيرٌ عبد الرجمن النعيم - 
التربية. فؤاد عبدالله منصور العريج - 
الهندسة. قؤاد مساعد احمد الحميرى - 
التربية, قؤاد موسى محمد الصيم - 
العلوم. قوارٌ احمد محمد الطويل- 
التربية. فوا سعد على الحربى - 
التربية. فواز عبدالمحسن عبد العزيز 
الضياح ‏ العلوم. فوازقاعد دخيل 


المعيزى _التربية. قوازمحمر حمد 
العشيوى ‏ التربية. قورى اأحمد 
.محمد , الطويل ‏ الاداب؛ قوزى انور 
محمد ركى طه ‏ العلوح الادارية. فوزى 


أخض راحم المحلاوى علوم طبية 


بابها. فوزى سعد جممه البوعينين - 
الاداب؛ فوزى سلمان الناصر العريفى - 
الهندسة. فوزى مهدى حسن الباشا- 
الاداب. فلاح جميعان الروضان الرويلى 
العلوم الادارية. قلاح عيد خليف 
الموطن_التربية.فلاج فاير على 
الشهراتتى _الاداب. قلاح فرج فلاح 
الشهرانى ‏ العلوم الادارمة. قلاح محمد 
رده العتيبى ‏ الطب البشرى. قلاح 
محمد قلاح العجمى ‏ التريية. فيحان 
عوض سعود الحربى - العلوم. فيصل 
احمد عيده رفاعى ‏ الهندسة, فيصل بن 
عبدالئه ين سائم الحربى -التربية. 
فيصل جابر محمود التمرى ‏ العلوم 
الادارية. فيصل جزاع السليم العبد - 
الاداب. فيصل ريد خلف عبد اللطيف - 
العلوم. فيصل سعيد جاير عريعهر - 
التربية. فيصل صللح قارس الزهرائى - 


.طب الاسئان. فيصل عبد العزيز 


عبد الرحمن البواردى ‏ الطب البشرى 


فيصل عبد الله منور الحديقي ‏ التربية. : 


فيصل عقلا على عقلا العقلاالاداب. 
فيصل على عيده ناصر العلوم الادارية. 
فيصل فالح صالح الرحيمي ‏ الهندسة ٠‏ 
فيصل محمد سعود الهلجرى - الاداب. 
فيصل محمد عبدالله الياشى ‏ التربية. 
فيصل محمد قئيس القحطائى - 
الهندسة. قاسم ايراهيم حسين ابراهيم 
خرمى ‏ التربية. قاسم احمد يحيى 
صعدى - العلوم الادارية. قاسم الحمد 
حسين طواش ‏ علوم طبية بابها. قاسم 
عائل عيده نحيى الحريبى ‏ العلوم 
الاداية. قلسم عبدالله عبدالرحمن 
المطوعالعلوم الادارية. قاسم ياسين 
طاهر فتحى - العلوم. قحطان يحيى 
عبدالملك عبدالله ‏ الزراعة. قراش محمد 
نامر العتيبى ‏ الهتدسة. قريطان مبارك 
على السريحان الشمرى _الاداب. قطيم 
مقعد قطيم العصيمى ‏ العلوم الادارية. 
كاظم جعفر احمد اليوسف ‏ العلوم. 
كامل سلمان حسن عبدالله المسلم - 
العلوم الادارية. شامل عقلان حيدر 
الوهبانى ‏ علوم طبية مساعدة. كمال 
شعيان محمد القراشى ‏ العلوم الادارية. 
كمال عبد الكريم دخيل الله النزاوى - 
الطب البشرى, كمال على اجمد السنوته 
- التربية, كمال على عبدالله الغامدى - 
العلوم. كذعان عيسى فهد الكنعان - 
الهندسة . لطقي عيد رب الرسول محسن 
الصلدق ‏ العلوم الادارية. لطفى عدنان 
حسن المنديلى ‏ الهتدسة. تطفى محمد 
عبدالله العمير الزراعة. لقا “محمد 
هلال العتيبى -العلوم الادارية,' لوي 
محمد حامد اليحيرى ‏ العلوم. لطفى 
بوسف احمد السويلم ‏ العلوم الادارية, 
لؤى واسعد تقى خاشقجي - التربية. 
ماجد ابراهيم محمد الفياض ‏ الطب 
البتسرى. ماجد دخيل سلامة السويدان 
العلوم الادارية. ملجد صائح بن بكر 
القثامى ‏ العلوم الادارية, ماجد صالح 
عبدالقادر السليمان الهندسة. ماجد 
عبد العزيز عبد الله العميرى ‏ التربية. 
ماجد عبدالعزير مدمر الحسن - 
الزراعة. ماحد عبسدالله عيد المحسن 
الهييد ‏ الزراعة. ماحد مصطقى محمد 
اسماعيل ‏ التربية. ماجد ناصر مرزوق 
الحارئى ‏ الهندسة. ملجد لاقي ماجد 
المقاطى - الاداب. ماضى شاق ماضى 
الشمرى - الزّراعة. ماضى عبد الله 
عبد العرَيرالماضىي_ العلوم الادارية. 
ماضى ملهى مرزوق فريسح الدغماتى- 
التربية, مائع فهد مائع حسين ‏ العلوم 
الادارية. ماتسع محمد عبسد السرحمن 
البليهى ‏ الطب اليشسرى. مانع مصلح 
مهدى ال غفينه ‏ العلوم الادارية. مائع 
ناصر سعيد آل خديد ‏ الهندسة. 

ماهر عبدالله حسن قطائى ‏ الهندسة. 
ماهر محمد درويش رقام ‏ علوم طبية 
مساعدة. ماهر محمد عبدالله النو يصر- 
الهندسة. ميارك سارى نبيل العتيبى - 
العلوم الادذارية. ميارك سعد حمدان 
الدوسرى ‏ الاداب؛ ميارك سعيد مسعود 
القحطائى ‏ العلوم الادارية. ميارك 
عبدالله ميارك الخميس ‏ التربية. مبارك 
عبدالله مرشد عبدالله ‏ التربية. ميارك 
على محمد سعيد العلوم الادارية. 
مبارك محمد قهد القحطاتى _العلوم 
الاداريية. مبارك نجِيبٍ سعد الصاق - 
علوم طبية مساعدة. ميارك نومان المطلق 
الخلدوي . الاداب. متعب صلاح ضارى 
الحربى ‏ التربية. متعب عبد ائله مقحم 
السهلى ‏ العلوم الادارية. مجتبى علوى 
هاشم السادة ‏ العلوم. مجدى حسن على: 
خواجى_الزراعة. مجدى عبدالله محمد 
الجعقر الثربية. مجدى ذعار مهنا آل 
ذيبان ‏ التربية يابها. مجيد عبد الله على 
مسرح _الزراعة. محسن ابراهيم يبوسف 
يحيى ‏ التربية بابها. محسن عامر 
حويل آل شقيح_العلوم الادارية. 
محسزنز على محسن 1 الصقيرى ‏ الطب 
اليشرى. محمد ابراهيح ابراهيم 
العبدالله_العلوم الادارية. محمد 
ابراهيم الصالح الرشيد ‏ الهندسة. 
محمد ابراهيم العبدالله المطير- 
الهتدسة. محعد ابراهيم سعد الموسى- 
الهندسة. محمد ايراهيم صائح الخليقة 
العلوم الاداريية. محمد ابراهيم صالح 
الرشيد _الهنرسية. محمد ابراهيم 
عبدالرحمن السزيد ‏ العلوم, محمد 
أبراهيم عبد الرحمن الفوزان ‏ العلوم, 
محمد ابراهيم عبد العزيز السماري - 
الربية. محمد أبسراهيم عبد العزيز 
العتيقى ‏ التربية, محمد ابراهيم 
عبدالله اليسام ‏ الهندسة. محمد 
ابراهيم على الطلاسى التربية. محمد 





ابراهيم محمد اباالخيل_الاداب. محمد 
ابراهيم محمد البتيرى - العلوم. محمد 
أبرافيمع محمد السعود ‏ الزراعة. محمد 
أيراهيم محمد السليمان_التربية, 
محمد ابراقيح محمد العمارى ‏ الآداب. 
محمد احمد ابراهيم الناشرى ‏ علوم 
طبية بايها. محمد احمد ابراهيم خليل - 
الآداب. محمد احمد الريس جامد 
العامرى ‏ علوم طبية مساعدة. فحمر 
احمد تكريررى ‏ اكقلوم الادذارية. محمد 
احمد حسن المؤمن_التربية. محمد 
احمد سعد العبيدى _التربية. محمد 
احمد سعيد الغلمدى . التربية. محمد 
احمد شعيب القطحانى ‏ علوم طبية 
مساعدة. محمد احمد صائح العودة- 
التربية. محمد احمد عبد المحسن 
الشخص .. العلوم الادارية. محمد احمد 
عمر الزهرانى ‏ الطب اليشرى. محمد 
احمد محمد الملحم ‏ الهتدسية. محمد 
احمد محمد شار_التريية بايهاء محمد 
احمد محمد عبدالله اللدعيسىي- 
الصيدلة محمد احمد محمد معدى ‏ 
التربية بابها. محمد اسحاق محمد زمان 
الزراعة. محمد اسيمر قاسم الرويل - 
الاداب. محمد اليدر محمد طاهر حواجِى 
العلوم. محمد الطرقى راشد الرويلى - 
الاذاب. محمد العليد محمد الزاهد حبيدر 
البغمى ‏ التربية بايها. محمد العبدالله 
الحمودالحلوه_الاداب .محمد 
العبدالله العلى العليوى ‏ العلوم. 
محمد العيد الله المحمدلامنيقي_الاداب. 
محمد بحا ثلبت الحربى ‏ الاداب: 
محمد يخيت جابرسليم ‏ التربية. محمد 
بندر عبد المزيز آل سعود_الاداب, 
محمد بن ابراهيم بن محمد العمار- 
الاداب. محمد بن رجاء ين مسفرين 
زرعان ‏ العلوم الادارية. محمد بن سعد 
بن على بن عبد الله القرتى ‏ الصيدلة, 
محمد بن سعد بن محمد ال مررو ع - 
العلوم الاد'رية. محمد بِنْ سعود بن 
مبارك آل نجيم ‏ الاداب. محمد بن صالح 
عوده سكر - التربية. محمد بن ظاهرين 
عبد الرحمن بن نوح ‏ العلوم. محمد بن 
عبد العزيز بن عبدالله المثيف ‏ التربية. 
محمدين عبدالعزيزْحمد الجرياء- 
العلوم الادارية . محمد ين عبد الله حسن 
عار التتسواطى الاداب. محمد بن عتيق 
على بز حسن الزهراتئى_العلوم. محمد 
بن فهد بن عبد الع ريز السصسارى - 
التربية. محمد بن متعب بن مبارك آل 
متفب الدوسرى - 
ناصربن ايراهيم الخليف_الاداب. 
محمد ين نائف بن غالى ١‏ القشاحي - 
الاداب. محمد ثامر بندر المطيرق - 
التريية. محمد جاسر السويد الجاسر- 
العلوم الادارية. محمد جيريل يحيى 
يوسف حكمى_الهلوم الادارية. محصد. 
جمال محمود احعد عمران ‏ العلوم 
محمد جمعان درويش الغامدى ‏ الطب 
البتسرى. محمد جومر قرج الحييلى - 
الاداب. محمد حاسن غرم الخثعمى - 
الاداب. محصد حسن احمد اليقشال - 
الهندسة. محمد حسن اسماعيسل 
الحسوماى ‏ العلوم. محمد حسن بن 
حاسن الحازمى ‏ التربية. محمد حسن 
سعيد عقران ‏ الاداب. محمد حسن عامر 
القرنى ‏ العلوم الادارية 

محمد حسن علي ايراهيم طاسجي - 


الزراعة. محمد حسين محمد ايراهيم 


الاداب. محمد ين 


جربىي -التربية. محمد حسنين محعد 
السامى ‏ الهندسة. محمد حسين محمد 
حربوش - العلوم الادارية. محمد حمد 
توينى الدايل ‏ العلوم الادارية. محمد 
حمد عبدالله السعد_الزراعة. محمد 
حمد عبدائله الفنصل ‏ الهندسة. محمد 
حمد يحيى الناشرى ‏ التربية بابها. 
محمد حمزةٌ سليماز عتيق_ الاداب. 
محمد حنيظل عبد الرحمن الشرود ‏ طب 
الاستان. محمد حويدى محعد السييدى 
الصبدلة. محمد خالد خالد الدعيج - 
الهندسة. محمد خالد سلطان الهيضل - 
التربية. محمد خربوش فارس الدغيليى 
العلوم الادارية. محمد خلفان سالم 
الشيدى ‏ التربية. محمد خليفة عبدالله 
الخليفة ‏ الزراعة. محمد راشد عبدالله 
السكران ‏ الاداب. محمد رييع سالم 
العتزى - العلوم الادارية. محمد ركيان 
فاتل العتزى ‏ الهندسة. محمد زاهد 
ظافر على النوضس_<التربية. محمد زيد 
يطى السبيعى ‏ التربية. محمد ريد 
محمد آل عمر الطب اليشرى. محمد 
ساقم حسن ابوحثره ‏ التربية. محمد 
سالم ظافر آل مرير التربية بايها. محمد 
سراج ناصر الحصينى ‏ التريية. محمد 
سعد ابراهيمالسكران التربية. محمد 
سعد صياح الخالدى_الزراعة. محمد 
سعد ظافر ال حنش التربية بايها. 
محمد سعد عبدالله الصائح ‏ الصيدلة, 
محمد سعد عبد الله الصقيران ‏ التربية. 
محمد سعد عبدالله العجلان ‏ الاداب. 
محمد سعد عبدائله المهيدب ‏ الزراعة. 
محمد سعد عوضه عبيدالله ‏ التربية. 
محمد سعد ماضى القباني_الاداب» 

محمد سقد محمد القحطائي العنوم 
الادارية. محمد سعد محمد آل سعود - 
الإذاب. محمد سعد محمد عامر 


السديرى ‏ العلوح الادارية, محمد سعد 


التملمى ‏ التربية. محمد سعود قهد 
الدوسرى_الزراعة, محمد سعود مبارك 
العتيبى ‏ التربيية. محمد سعود محعد 
الرشود ‏ الهندسة. محمد سعود ناصر 
ين تودم ‏ العلوم الادارية. محمد سعيد 
أإحعد القحطائى الهتدسة. محمد 
سعيد ذعار الحربى_الاداب. محمد 
الزهراني الوتسسة ٠‏ .يمك 


سعيد ك2 شائع آل غائب - التردية. . محمد 





سعيد عبدالله القحطائي_الهندسة.. .. 


محمد سعيد عبدالله على الوحيد - ٠‏ 


العلوم الادارية. محمد ستيد محمد 


. الشهراني ‏ التربية بايهاء محمد سعيد ' 
محمد الشهراتى العلوح. محمد سعيد : 


.محقد القامدي 
محمد القامدى ‏ العلوم الادارية: محمد: 
سعيد نامر القحانى ‏ الهندسة, محمد 
مسفرصالحج الشهراتى_العلومٍ 
الادارية. محمد سلطان الحميدى 
الدويش ‏ التربية. محمد سلطان شير 
المحمد ‏ العلوم الادارية. محمد سلما 
الشاشان السمان _الاداب. محمد 
سليمان ابراهيم الحفظى _التربية 
نافها. محقد ستيمان احمد السيد - 
التربية بتبها. محمد سليمان عبدالله 
الدخيل ‏ العلوم الادارية. محمد سليمان 
فراج القفراج _العلوم. محصد سليمان 
قاسم سليمان ‏ التريية بايها. محمد 
سليمان محمد السيف . الهندسة. محعد 
سليمان محمد الشرفان ‏ التربية. محمد 
سليمان ناص العبد الكريم العلوم. 
محمد سليح محمد الجر الله الاداب: 
محمد سلامه محمد المغيرات ‏ الهندسة. 
محمد شاهر عبد الله شاهي. الاداب. 
محمد شائع محمد القحطانى ‏ العلوم 
الادارية. محمد شوعى ابوطالب القيسى 
العلوع الاداريسة. محمد صالح حامد 
حمدان الحجيلى -العلوم الأداريسة. 
محمد صائج عبد اترحمن العمر العلوم 
الادارية. محعد صائح على الرييسع 
العميرى ‏ العلوم الادارية. محمد صالح 
على الصمع النجرانى-الاداب. محمد 
صائح على الوابل ‏ التربية. محمد 
صائح على آل الشدخ ‏ العلوح الادارية. 
محمد صائح مجحمدائرَعَيبِي الاداب. 
محمد صائلح محمد العمرى : الزراعة,. 
محمد صائح محمد العويد . الزراعة,. 
محمد صائح عبدالله ‏ علوم طبيسة 
مساعدة. محمد صقير محمد العرينى- 
الهندسة. محمد ظافر عبد الرحمن 
الشهرى_الاداب. محمد عاشد محمد 
العائد_القتريية,. محمد عائض 
عيد الرحمن ال رفده ‏ التربية يايها. 
محمد عبدالحسن عبدالله المبدان- 
الادابي. محمد عبد الرحمن أبراهيم 
الشايع ‏ التربية. محمد عبد الرحمن 
حمد الحسين ‏ العلوم الادارية. محمد 
عبد الرحمن حمد الموسى ‏ التربية. محمد 
عبدالسرحمن سعد الحثان_التريية. 
محمد عبد الرحمن شايع آل عائض- 
التربية بابها. محمد عبد الرحمن ضاوى 
العتيبى الطب البشرى. محمد 
عبد الرحمن عبد الخالق الشهرانى - 
العلوم. محمد _عبد السرحمن عبد العزيزن 
الفوزان ‏ الهتدسة . محمد عبدالرحمن 
عبد الْعنَؤيز الحقامس - -الهُدسة. محفو” 
عبد الرحنمن غبدالعرَّبرْ العلوم' 


الاداب. محمد سعيد 


الاداب .محمد عبد الرحمن فهد المديتي - 
العلوم الادارية. محمد عبدالرحمن ماثل 
المطيرى ‏ الهندسة, محمد عبد الرحمن 
محمدالديب_التربية. محمد 
عبد الرجمن محمد الاصم الشعرى - 
التربية بابهاء محمد عبد الرحمن محمد 
قطران ‏ الاداب. محمد عبد الرحمن نامر 
العرامى ‏ الهتدسة. محمد عبد الرحمن 
غائم الغاتم_التربية. محمد عبدالعزيز 
ابراهيم الواصل ‏ الطب اليشرى , محمد 
عبد العزيز الحسين الرمضى - الزراعة. 
محمد عبدالعرزيز حمد المديل ‏ الزراعة. 
محمد عبد العرَيز سعد العسكر 
التربية. محمد عبد العزيز سليمان 
السيف_التربية. محمد عبدالعزيز 
سليمان الغيلانالتربية. محمد 
عبد العزيز صالح العلى ‏ الاداب. محمد 
عبدالعزيز عبد الرحمن الشليع ‏ العلوم 
الاداريية. محمد عبد العزيز عبد الرحمن 
الشرهان ‏ العلوم. محمند عبد العزيز 
عبدالله التويم ‏ العلوم الادارية. محمد 
عبد العزيزفهد الشريدة _التربية. محمد 
عبد العزيز محمد المزرو ع الزراعة. 
محمد عبد الع ريز محمد المشوط- 
العلوم. محمد عبد العزيز محمد آل 
الشيخ ‏ الهندسة. محمد عبد الفتاح 
عبد الكريم درويش ‏ العلوم. محمد 
عبد القادر على الخنجى_التربية. محمد 
عبد الكريم ناصر الدحام ‏ التربية. محمد 
عبدالله ابراهيح الدهيمى _الزراعة. 
محمد عبدالله ايراهيح السئليمان - 
العلوم الادارية. محمد عبد الله أيراهيم 
اسماعيل ‏ التربية. 

محمد عبدالئه ابراهيم مقيان س 
الزراعة لء محمد | عبدالله 
العمرالعليان ال محقوظ ‏ الاداب 
بهد عبدائله حزام 
ابراهيعاليمائى ‏ العلوم. محمر 
عبدالله حمدالرشيد - الاداب , 
محمد عبدالله حمود المقبيان - 
الزراعة .2 محمد عبدالله ‏ سبعد 
القعود ‏ التربيةء محمد عبدائله 
سعيد القرنى ‏ التربية يايهاء محمد 
عبدالله سعيد أل محمد العلوم 
الادارية ا. محمد عبدالله سبعيد 
سعدى ‏ . التربية بايهاء محمد 
عبدالله سلوم باهرى العلوم, 
محقد عبدالله صالح الصودرت 
العلوم الادارية . محمد عبدالله 
صالح العقافى -. التربية . محمد 
عبدالته صالح الوابل ‏ الاداب . 
محمد عبداللهة ظافر الشهرى 5 
التربيةء محعد عيدالله عبد الرحمن 
العيد الكريم العلوم الادارية. 
محمد عيدالله عبدالرحمن 
الكريديس ‏ العلوم ٠‏ محمد 
عبدالله عبد العزيز العرف ‏ الاداب 
محمد عبدالئه عي دالعزيرَ ال 
موسى .- العلوم الادارية بمحعد 
عبدالله عبدالعزير ناصر الفلينت 


الترييةء محمد عبدالله عبد الكريم 


العلوم الإدارية م 2 
عددالله عبيد حميدئ 2 5 


2 متبرلي التريية ٠‏ 


التربية. 


عبيد اليواردى الزراعةء محمد 
عبيد مشعل الرشيدي الاداب 
.محمد أعثمان بن محمد الدحيلان - 
الطب البشرى: محمد عثمان سعيد 
العريس الهتدسةء: محمد عثمان 
عبدالرحمن الفواز ‏ العلوم 
الاداري . محمد عثمانعبدالعزيز 
بائميس الطب البشري محمد عثمان 
فرحه آل موسى ‏ التريبة بابها محمد 
عجلان صائح الرييش ‏ الهندسة. 
محعد عدال عبدالكريمالحريى - 
الادابء. محمد عفرى عشوب ساير 
العتزى التربيةء محمد على 
ابراهيم الزبدان ‏ الزراعة» محمد 
على احمد الفرج ‏ العلوم الاداريةء 
محمد على احمد محمد العلوم 
الاداريةء محمد على حسين الفيقى- 
الاداب: محمد على حمود الفريدى - 
العلوم الاداردةء محمد على سعيد 
الدوسرى العلوم الاداريةء محعد 
على عبد الله الحبيش . علوم طبيه 
مساعدة.ء. محمد على عبدالله 
العتيبى. العلوم الادارية ٠‏ محمد 
على غرم الله الغامدى ‏ طب 
الاسثان. محعد على مائع 
القحطانى. . العلوح الادارية؛ محمد 
على محمد الزقراتي: ‏ العلوم 
الادارية؛ ' يحقد على محمد الشهرى 
- الطب البشرى» محمد على محمد 
التتهرئ' - الهندسةة محفد: على 
محمد القمرى العلوم الادارية. 
محمد على محمد الغامدى التربية 
. محمد على محفد ال يعين الله 
التربية بابهاء محمد على محمد 
صماتى ‏ الزراعة. محعد على محمد 
عريه ‏ الاداب ؛ محمد على محمد 
على القحطاني ‏ العلومالادارية ٠‏ 
محمد على محمد هدجان ‏ الترسسة 
بابهاء محمد عمر محمد افندى 
عبد الهادى ‏ الاداب: محعد عتاد 
محمود الغريض ‏ للهندسة. محمد 
عوض حرفان الشمرانى ‏ التربية» 
محمد عوض عبدالرحمن الزهراتى 
العلوم.ء محمد عوض عبدالله 
مرعى ‏ التربية بايهاء محمد عيسى 
قاسم حخشع ‏ العلوم الادارية » 
محمد غازى فراج العنرزئ ‏ التربية» 
محمد غانم محمد مرعي ‏ الهتدسة» 
محمد غرامه عمر العمرى ‏ التربية. 


محمد قايع محمد الشمرائىيبت 
العلومالادارية. محمد فرحان 


سلطان الحمود ‏ العلوم الادارية: 
محمد فرحان عبدالرحمن الزهراتى 
- الاداب , محمد فهد ابراهيمالهزاع 


الادابء .٠‏ قهد سالم بوميه - 
الاداينه هد سعود السعوت * 
التربية. محمد فهد عبدالعزيز 
الحسن - الاداب. محمد قهد ملهى 
الزعبى 2 الاداب . محمد قهيد 
سمحان الدوسري ‏ العلوم الادارية » 
محمد قورّان المسفر عبد الله المسقر 


الطب البيشرى » محمد فوزان 
سويلم السويلم ‏ الاداب ٠‏ محمد 


قلاح طحيح اللزويمل - الاداب ا . 
محمد فلاح فهد القحطاتى ‏ الاداب» 


محمد قاسم احمد معاقا ‏ التربية 
بابهاء محمد قاسم ديوان ‏ التربية. 
محمد قطيقان عبدالله المدحى ‏ 
العلوم الاداريةء محمد كمال جعقر 
حسين محمد العمران ‏ الطب 
اليشرى. محمد مائع هادي درمان - 
الهندسة. محمد ميارك ماجد 
الدوسرى ‏ العلوم الادارية . محمد 
ميارك محمدالرويه . العلوم 
الادارية , محمد مبارك مقلح الشراري 
الترمبية. محمد محسن على 
الشيخ احمد الحرز ‏ التربية. محمد 
محمد عتيق الزهرانى ‏ التربية, 

محمد محيد هطليس الخلف - 


التربية.ء محمد محياعء مشيب 
المطيرى ‏ التربية ٠»‏ يرك 


راجى الحجيلى ‏ العلوم.ء محمد 
مرزوق رجاء سالم النخلى- الادابء 
محمد مرزوق محمد السيفو: 
العلوم الادارية » محمد مريع معتق 
آل شامر ‏ التردية يليهاء محعد مزيد 
أبراهيم الخطاف ‏ الادذاب ٠‏ محمد 
مسعود سعود الزتيفير ‏ الهخدسة,» 
محمد فسقر #ثير الدوسيرى ‏ 
الاداب. فكمدل مشييب محقمد 
الشهرائى ‏ العلوم الاداريةء مفحقد 
مشرف احمد_الععرى ‏ العلوم 
الاداريةء محمد مصلح على عبد الله 
القحطانى ‏ التريية. محمد مطلق 
جسار شمان . علوم طبيه فساعدة ٠‏ 
محمد مطلق قراج العترّى_ الاداب» 





الهتدسة . محمد مفزح على علوم 
طنية مساعدة م فتحمد ملقى عبدالله 
الشهرى م الاداب: محمد ممدوجح 
الافيسر ‏ العلوم ٠‏ محبد مناع 
مخخصسد القرتي . لداب . محمذ مرسي 
عتدالله السئيمان ‏ الهندسة . 
محمد ناصر عبد الرحمن الضويان - 
التربية»ء محمد ناصر غبدالعزيز 
الجارالله ‏ الزراعقء محمد ناصر 
عبدالعزيز العجاجى ‏ الترنية , 
محمد تاصر عندالله المومبى , 
التربية محمد تاصر عثمان الصبيج 


الهئدسيةء محمد تاصر محمد 


السيارى ‏ علوم طبيه مساعدة , 
محمد تاصر محمد الغويرى التربية 
أ محعد تاصدر التروخيع القرشى - 
العئوم الادارية , محمد تاصر نمام 
المطيرى .. التربية , محمد ناصر 
دوسف العتيق ب العلوم . محمد 
توف هاجد ' العمرى ‏ العلوم 
الادارية ؛ محمد هادى حرًا فطحاء ب 
التربية بأبهاء محمد هادي سعد 
الشمرائى - الزراعة ,محمد هادى 
على الفقيه العلوم الادارية 2 
محمد هادى محمد مغفورى ‏ 
العتوم الادارية.ء محمد هديان 
عبد الرحمن الهديان ‏ التربية. 
محمذ لاقى مريد العتيسى ‏ العلوم. 
محمد تحني عبدالله تقى السدين - 
طب الاسنان: محمد يحيى محمد 
القفرىق ‏ الصيدئة, محمد يحبى 
ابراهيم مريع - علوم طبية بليهاء 
محمد تحى مليمان جيارى - 


عبدالعزِين الحفظى ‏ ل 
الادارية . محمد يحى محمد التوم ب 
التربية يابها . محمد يزيد احمد الحكمي 
المنيفي_علوم لدارية .محمد يوسف على 
القصيمى ‏ الطب النشرى ؛ محمد 
دوسف ماتعال سليمان ‏ العلوم 
الادارية . محعد بوسف متصور 
اتضديبائي ‏ الهندسةء محمود محمد 
فوسى عواد الهتدسة بمحى 
الدين السيد كاظم سعيد هاشم - 
0 , مدحت ابراهيم سالم 
العلوم الاداريةء مدلول بِزَا 
عفاد ل الخمسائى الشعرى - 
الاداب » مرزوق عبدالله ال مرزوق 
الجوفى ‏ طب الاسنان. مرزوق مضر 
راشد المطيرى ‏ التربية . فر 
عجل مرضى الدماعين ‏ التربية, 
مرعى بن احمد بن حسن القيقى - 
التربية . مرعى عبدالله بريك القرنيى 
الهندسة ٠‏ مرعى محمد على 
سئطان - الاداب . مرواس محمد 
مرواس القرينى ‏ الاداب. مروان 
احمد احمد العمرائى ‏ الطب 
اليشرى ؛ عروان محمد عاتق مزيه - 
الاداب . هروان. محمد عبدالله 


باطوق ‏ : التربية: ؛ مساعد سعد 
عيدالثه اليومسيف ‏ الهئدسة. 
مساعد عبد العزيز 
ابراهيع الخرجى الهندسة؛ مساعد 
عبدالته حمد التعيم . الصيدلة. 


مساعد عبدالله مسلعد القريسي - 
التربية . مساعد عيد عبدالله 
العبارك ‏ العلوم الادارية. مساعد 
محمد عبدالئه البسام ‏ التربية ٠‏ 
مسرب على مسرب آل مسهود 
الشمرائى ‏ العلوم. مسقر سسعيد 
سقد على الشيقرائى ‏ العلوم 
الادارد ٠‏ مسفر عائض محمد دريم - 
القربية مابهاء مسر عبد الله طينان 
حسن الزهرائى .. التربية ٠‏ مسقر 
على حمد ال سليح ‏ الاداب. مسقر 
دحى محمد ال سمحان ‏ التربية 
بايها. مسكم سعد ميروك اللقماتئى ‏ 
الهندسة. مسيمار محمد مسمار 
القحطائنى ‏ الاداب. مشارى بن جمد 
أبن مشارى الدخيل ‏ التربية, 
مشارى عثمان مشارى العنقرى- 
الاداب. مشيب بن محمد ين مشبب 
بن قمشع علوم طبيه يابهاء مشبب 
عائض مشيب ال مريح ‏ علوم طبية 
بابهاء مشيب على محمد عسيرى - 
الطب البشرى . مشرف مسلم مسيقر 


الشهرى ‏ العلوم الاداريةء مشعل 
صالح رجاء الخمشى التربية. 
مشعل عبد العزدز ايراهيم الشنيقفيى 
التريبة ٠.‏ مشعل على 
سليمالمذيتؤى - الاداب ٠‏ مشعل 
مستفود على اليامى العلوم 
الادارية. ّ عبدالله 
عبد الرحمن المشوح الزراعة. 


مشيط عبد العزيز محمد مشيط - 
الهندسة. مصطفى بن محمد بهاء 
سلامه ‏ طب الاستان.ء مصطفى 
حسن شرى مغرم ‏ العلوم الادارية؛ 
مصطقى عادل مصطقى يوسف - 
الطب البشرى ٠‏ مصطقى عبد القادر 
محمد الهوسلوي ‏ الإداب: مصطفىي 
محمد اسماعيل النعمى ‏ الزراعة, 
مصعب احمد سليمان العقيل - 
التربية. مصلح صياح هندى 
الجهنى ‏ التربية . مصئح عبدالله 
سعيد مشيب -. العلومالادارية: 

العلوم الادارية . مصور عبدالله 


على سيف - العلوم الادارية. مطر 
عفات دبجان دليلة العنزى ‏ - 


العلوم. مطلق مشتقل قهيد الحارثي 
- العلوم الادارية ء مطلق ملفى 
محمد يدحان الرويس الترمية. 
معاد محمد عبدالرحمن لليشر - 
العلومء معلوية حقد 
عبد الرحمن الخطى - العلوم 
الادارند ٠‏ مهدى بحى صائلح على - 
التردية ابهاء “معن. احمد عبده 
- التربية دابها ...معن هاتى 
رضى محمد الزاير ‏ الادابء 
معيض سعيد محمد عوض جبعان 
الاأدابء معيض على سعيد 
الزهرائى - علوم طبيه مساعده + 
معيض ععيوضص جويد شديد 
الجعيد ‏ الطب ليشرىء مقرم 
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محمد على العمرى - 
بابهاء مفرج حسين درحان ال سالم - 
العلومالادارية , مفرج منصور مطلق 
ابوتئين الاداب , مفرج ناصر 
احمد «مداوس  ,‏ الهندسة., مفرج 


علوم طبيه 


مشيب مفرج محمد التربية بابهاء 
مفرح ناصر محمد العراقى ‏ التربية 
بابهاء مفلح محائل عجيمان حاضر ‏ 
الهندسرة . مقبل بن محمد ين 
عبد العزيز المقبل ‏ التربية: ممدوح 
السيد عبد الله السيد هاشم يمانى ب 
الصيدلة . ممدوج راكان سبعودر 
السبهان ‏ الاداب ٠‏ عبد 
العقتس در عبد القسادر اسكتدرب 
علوم طييسة ء, ناوي 
المحمد دليقم الشعرى ‏ الادابء 


متاحى عنيد متاح العجمى - 


الثربية ٠»‏ مناحى محمد تاحى 
الدعجاني ‏ التربية: منديل محمد 


فهد فهيد ‏ التربية ٠‏ منذر هانى 
رضى محمد جواد الزاير ‏ الادابء 
متصور ابراهيم عبد آله المدعج - 
العلوم الادارية ٠‏ متنصور ابراهيح 
محمد الجاير س التريية ٠‏ منصور 
ابراهيم محمد الصائع . التربية , 
متصور احمد على العريفج ‏ 
التربية . منصور الشيخج على 
منصور المرهون .. الزراعة, منصور 
العلى سليمان اليوصسف ‏ الطب 
البشرىء منصور بن سعود ين صقر 
العتيبى ‏ التربية ؛ منصور ين فهد 
بن منصور الرميح ‏ الاداب. متصور 
اين محمد ين على القرنى ال شيبه - 
الاداب ٠‏ ستصور حسن احمد عبر 
عجِيبِي ‏ الهندسة . متصور حسين سعيد 
الرفاعى ‏ التربية ٠‏ متصور حمد 
محمد العبدان ‏ التربية ٠‏ منصور 
حمد ناصر راشد الكثيرى ‏ التربية. 


منصور حمود يجاد العماج ب 
الزراعة . متصور دميئان خويطر 
الرويلى - الطب البشرى. منصور 


ساعد سعد البلوى ‏ التربية, 
منصور سعد حسن العجمى ‏ 
العلومالادارية ٠‏ متصور سعد 
عبد الله الغامدى ‏ الحلوم . منصور 
سعد فهد الحسضان ‏ العلوم 
الادارية هم منتصيور سليمان 
أبراهيم النجاشى_ الزراعة. 


التربية. منصور شباب محمد الشباب- 
العلود الادارية. منصور شبيل موسى 
سوير _التربية. منصور صائفح 
عبد الرحمن النريصر ‏ العلوم الادارية. 
منصور صائج مبارك المطلق . العلوم 
الادارية؛ منصور عبد السرجمن سعد 
الحسدان ‏ العلوم الادارية. منصور 
عبد الكريم احمد الضريحى - الهندسة. 
منحسور عبد الله سعيد محمد القحطاتنى , 


مشصور سلامه مشاحى العروج . 


الهتيسة: متضور عبداللة محمد 
النركى ‏ الاداب. منصور عثمان اححد 
الزهرانى ‏ الاداب. منصور على عبدائله 


الفحطانى _ الاداب. منصورفيد ابراهيم 
- العلوم الادارية. منصور مبارك خليفة 
اننصور_ العلوم الادارية, منصور 


محمد ابراهيم المسند التربية. منتصيور 
محمد احمد فجيران_العلوم. منصور 
محمد راشد الدوخي ‏ الهندسة. متصور 
محمد عبد الله البتال-٠‏ الزراعسة 


منصور محمد على الخاطر_العلوم 
الادارية, منصور محمد منصور الزامل - 
العلوم الادارية. منعسو ر مستعد ناصر 


البحيا ‏ العلوم الادارية . منصور 
محصد ناصير المتيع ‏ الاداب. متصبور 
مرزوق حسين الهاجو ج - الخربية. 


منصوريوسف عبدالله العوال - 
الزراعة. مثير محمد عبدالله الرو يل - 
الصيدلة. مذيف ناصر منيف الدوسريى - 
العلوم الادارية. مهدى خلافر مسيبٍ 
القحطانى ‏ العلوم الاداريسة. مهدى 
ناصر سعد الله القبارى _الاداب. مهند 
سعود السفود الرشيد ‏ التربية. مهند 


عبد الله فيد _العلوم الادارية. موسى 
حسن عبدالله الرُهراسى ‏ العلوم 
الادارية. موسى سلعان سالم المشنوى - 


الطب البشسرى. موسى عايد دخيل 
الحديديى_ ‏ العلوم. موسى عبدالله 
الصسائح الصميم ‏ الزراعة. موسى عيئه 


على جبارى - العلوم الادارية. موسى على 
حيدر منمسور ‏ العلوم الادارية. موسى 
على عبدالله شافعى -التربية بابها. 


موسي محمد موسي عواد ‏ العلوح. موسي 
مريع معتق ال شاهر .. التربية بابها. 
ميشع بن حمد بن مير العتيبى - 


- التربية. تنجح سحمدمان نكروب عتيق 
الشرارى -الهشدسة. ناجى ميارك 
عبد الله ناجي - الهندسة. تادر حسن على 
احمد_ التربسة. ناصر ابراهيم 
عبد العرَيِز الرشيد ‏ العلوم الادارية. 


دامر ابراهيم ناهر الدلور ‏ العلومح 
الادارية؛ نامر ادراهيم الناصر الرشيان 
الاداب. ناصر احصد محمد ال قرحان - 
الهتدسسة. احبر أحقد محمد عسيرى - 
اليسدسة. . كامس أدريس تاضرت - 
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ناصر جزاء ثنيان جوبسساح : 


العتيبى ‏ التسربيسة. ناصر حسين على 
جمهور الهنرستة: نامر حصت ناصر 
الدريسى- القريية. ذاسر راقبد ثلصي. 


الحدشان .. الهندسة, نار زاهى فلاح 
السرويسل ‏ الطب البتسرى. تاصرزيد 
عبد الرحسن . المشارى ‏ الهندسسة. ناصر 
سعد جابرال جاير- التربية بآبهاء ناصر 
سصود صقر الحتيبى ‏ الاداب. ناصى 
سعد سالم المسلصانى .. التربية. ناصر 
سعيد ناصر ال مسلمة ‏ التريدية بابها. 
ناصر سلطان على السلطان الاداب. 
ناصر سليصان نامر حمد المنيف_ 
التريية. ناصر سياف رامل الشهرانى 
العلوم الاآدارية. نامر صالح يوسف 
اليوسف ‏ التربية. ناصر عبد الرحمن 
عئصان الصالح ‏ الهندرسة, تاصصر 
عبدالرراق احمد القحسير ‏ الهندسة. 
ناصر عبد العَرير ناصر الخميس ‏ العلوم 
الادارية. ناصر عبد المزيز تاصر ‏ 
العلوم. ناصر عبد الله العيد السرحمن 
الراجحي ‏ التربية. تاصر عبد الله ريد 
الحماد _التربية,. ناصر عبد الله 
عيدالعمزيز العبدان_العلوم. ناصر 
عبدائلد عساف العساف ‏ الاداب. تناصر 
عبدالله على الالحارث العلوم 
الادارية. ناصر علوش عايض سالسم 
العتيبى ‏ التسربية, ناصر على محصد 
الناصر الحارزّمى ‏ الهندسة. ناصر على 
مساعد الشهرى_الاداب. ناصر عيد 
محمد المسحسل ‏ التربية. ناصر غالب 
غلاب العتيبى ‏ الاداب. ناصر مبخوت 
ناصر الحبشان ‏ الزراعة, ناصر محمد 
ابراهيم الساران ‏ العلوم. تأصر محمد 
حمد الشريف_ العلوم الادارية. ناصر 
التربية. نتاصر 
محمد عساف الحسين ‏ العلوم, ناص 
محمد تاصر الدريبى علوم طبيسة 
مسباعدة, ناصر معديض محدد القحطائ 
الخربية, ناصر مفلح متنصور البلوى - 
العلوم الادارية. ناصر منصور معلوى - 
التربية بأبها. نامر نايف جارٌى 
الحعتييى ‏ الهندسة, ناصر مراع عبدالله 
صائع ‏ الاداب. ئاصر هتدى تاصر 
السلمان _التربية, تاهض محمد حمد 
الجبر ‏ العلوم. نايف حمود راشد منخره 
- السهندسة. نايف عيدالله سلمسان 
الطويرى_الاداب, ثايف محمد عويض 
دعاس الاسيد ‏ التربيسة. ذليف مرعل 
سنلطان محمد العلوم الادارية. نايف 
معيض عو يض المقاطي - العلوم. نايف 
عناحى سعيدان القحطائى العلوم 
الادارية. نايف ناصر قلاح الشمرى- 
العلوم الادارية. نايف يوسف احسسد 
سالم بو عسكى - الثربية. نايل سعود 


سلطان الحارثى ‏ العلوم, نبيل ايراهيم 
صالح الغوينم ‏ العلوم الادارية (نبيل 
ابراهيم عبد الكريم المرزوق ‏ الهتدسة, 
تسيل جمعان شرور سعد العلوم 
الادارية. نيبيل حصد عبدالله محمد 
القطز الزراعة. نييل صالح مذلول 
للجوفي- الاداب. نببل عبد المزيز صادق 
المسعودى ‏ الهشدسة. تييل عبدالله 
سعد العضيدان ‏ الطب البشرى. نيبيل 
عبد الله على عينه ‏ الهندسمة , نبيل محمد 
أحصمد عتبر الهندسية. نجيب 
عبد الرحمن قاسم الجولحى - التربية, 
نجيب على اسماعيل الكدامى ‏ الصيدلة, 
ندا جار الله حسن الشمري - الاداب. 
نتسمى معلق مصلح الرشيدى -الاداب, 
نصسرالدين ابراهيم احمد عقيل 
التربية :نصيب ناصر تصيب الميارك - 
العلسوع الأدارية تضال 
عبدالئله حسن الإوجالسن 
-الزراعة. نفاعيد عائضر العتيبى 
الشربية. نهار عبد الرحمن نهار الغبيوى 


-الوّراعة.قهك فهد سويلم الشمرى- 
التربيسة. نوا رحسدان نوارالعتيبى- 
العلوم الادارية. نواف حمد المرزوق 
المهمد ‏ العلوم الاداريسة. نواف سعد 


محمد شديد الجلاس 





مريزيسق الحربى_الاداب. نواف 
عبدالرحجمن حسن الفنام ‏ العلوم 
الادارية. نواف نايف عبدالمحسن القرم- 
الادذاب, نورى عبد الرجيم على عيدالله 
ال ايراهيم_الاداب. نياف عبيد ضيف 
الله العتيبى ‏ الصيدلة. هادي سالم 
هادى ال حزيم الزراعة. هادى اسعيد 
محمد زايد التربية بأبها. قادى عل 
حسسين الفرج ‏ العلوم الادارية. هادى 


على معتوق العيشان _العلوم الادارية. 
قاشم حسي عصر الغطاس ‏ العلوم. 
هاشم سعيد رجعان انهلائى - الهندسة. 
هاشم سعيد عبدائله السيد ‏ العلوم 
الاداربة. شاشح مدمد عبداللك الحتيشى 
العلوم الادارية. هائو حسين محمد 


نوربائما . الاداب. ماني عويد شريده 
جرو_اليندسة. هانى غالب محمد 
عب الهارى اسعر _ الطب اليتسرى, 
هاني محصد عبد الرحمن ال الشيغ - 
التسرميسة. هايف هلال ذايف المطبيرى - 
السعلوم الادارية. صايل سالم بادى 


السرويس ‏ العلوم. ايل مطر زامل 
العئفرى_الطب البشرى. مدلول بن 
راشد فهم راشه الفصيل . اتعلوم 


الاداربة. هشاع عبد الله محمد ١‏ 3 المديمهِمٌ - 
الترييسة. هسام محمد على المدشى - 
' الصيدلة. غشام مصطفى الطليف شريفي 
الهتدسسة. مليل حماد هليل الثققي - 
العلوم. حندى نامر عبدائله الهتدى- 
الدنب البشرى. فويضل عونه عيياد 
الخطوى .. الحثي البشمري. هلال مغرم 
- عبدائله الحوتان . العلوم الادترية. 
ميثم جميل الطيب سلبهان - الصيدئة, 


هيثم عبد الله زامل الزامل ‏ الطب 
البشرى. وإيل خكه فهد الصويخ - 
1 الصبيدنة.وائل يوسف عبدالرحمن 
الهتسدى ‏ العلوم. وجيه عمر محمد 
يافازى ‏ التريية. 


ورئس عقيل مهنا المجلاد_العلوم 
الادارية. وليد ابراهيم سليمان المهوس - 
التربية. وليد احمد عبدالكريم خياط- 
العتوم. وليد احمد محمد الخان . العلوم 
الادارية. وليد ين مساعد ين خائد 
السديرى_الزراعة. وليد خالد عوض 
علام ‏ العلوم الادارية. وليد شجاع على 
الطبيشى ‏ التربية. وليد عبد الرزاق 
رارع المداى ‏ الصيدلة, وليد عبد العزيز 
سعود السويلم ‏ التربية. وليد عبد الله 
مساعد الفائز_طي الاسئان. وليد 
عبد الله ناصر الصقر الزراعة. وليد 
عبد المحسن محمر الشعشياع العلوم. 
ولبد قاسم عثمان القصبى ‏ الزراعة. 
وليد محمد حيدان خزّعل حيدان - 
التربية؛ وليد محمد عبد العزِيرْ الفياض 
الهندسية. وليد محمد عبد الله الحيران 
-العلوم الادارية, وليد محمد عبدالله 
المعيصب ‏ التربية, وليد محمد على 


عبدالله القرتى ‏ العلوم. وليد محمد 
محمد احمد عبد الرحمن العثيمين ‏ علوم 
طبسة مساعدة. وليد مساعد محمد 
الخضر- التربية. وهق عبد العزيز سيف 
السهلى - العلوم الادارية. وهيب مرزوق 
محمد على النعيمى الاداب. يلسين 
أحمد محمد قاسم العلوم الادارية. 
ياسين عبد الله حسن الجفرى_ الاداب, 
ياسين عببد الله محمد الطبار ‏ العلوم 
الادارية. يحيى احمد يحيى النجرانى - 
الاداب. يحيى احمد يحبى بن حسن 
عسيرى ‏ العلوم الادارية, يحيى صالح 
رشيد القحص_ الصيدئة. يحيى 
عبدائله مرزوق ال ساكلم_العلوم 
الاداريسة,. يحتبى عنددت حسين عبده 


الحكمى ‏ العلوم. يحبى احمد بحيحر 
ابو هلدى التريية بأبهاء يحيى احمد 
محمد عسيرى ‏ الخربة بابها. يحيى 
اسماعيل محمد ريانى ‏ التربية بأيها. 


يحيدى الحسن على ناصر_ السزراعة, 
يحيى حسين سعيد . العلوم الادارية. 
يحيى حسإن محمد مسفر . العلوم. 
يحيى سعيد على القحطائى ‏ الهتدسة. 
يحيى سحسد محمد عوضه ‏ التربية 
بأيها. يحيى عبد السرحمن محمد 
عبد الرحمن ‏ العلوم الادارية, يحيى 
عبدالله على جدته ‏ الحلوم الادارية. 


يحيى عينه جاير القاضى الهندسة. 
يحيى على سقر احمد دياس - الهندسة,. 
يحيى على معدي ال معدى_ الثريية 
يابها. يحمسيى محسن محمد جيران - 
التربية. يجبي محمد احمد التعمى ‏ 
التربية بابها. يحيى محمد مناع 
العسيرى ‏ علوم طبية بأيها. يحيى 
محمد يحيى مشبب ‏ العلوم الادارية. 


بحيى مصسصود محمد روثان -الاداب. 
يحيى مقرن محمد الشيخ الزراعة. 
يسار ستيمان عبد الرحمن السماعيل 
التربية؛ يعقوب يوسف عوده المقامس - 
الاداب. يعن الله بن جمعان بن عبد الله 
الغلمدى التسربية. يوسف حمد 
عبسدالرحمن اليمنى ‏ الطب البشسرى. 
يوسف ابراهيم عبد الرحمن العمار. 
العلوم. يوسف ايراهيم عبد الله المحميد 
المعلوم الادارية. بوسقف ابراهيم 
يوسف المخضبي_ العلوم. يوسف احمد 
عيدالئه الخطيب ‏ علوم طيية مساعدة. 


يوسف بن خاصد العبدالله العمر- 
العلومالادارية.يوسف تثامر نزال 
المسعود ‏ التربية. يوسف رشيد عبد الله 
الطرف ‏ العلوم الادارية. يوسف سالم 


عبد العزْيِز اليحيى ‏ الزراعة. يوسف 
صاسح على الاقصم ‏ التربية. يوسف 
صالح عحمد المهينى_الاداب. يبوسف 
عبدالرحمن صالح الراجحى ‏ الاذاب. 


يوسف عبد الرحمن عبدالله المائع- 
الاداب. يوسف عبد الرحمن محمد 
سليمان الدوسرى - الهتدسة. يوسف 
عبدالعزيز على اباالخيل_العلوم 
الادارية. يوسف عبدالله عامر القرشى - 
السزراعة. يوسف عبدالله عبد الرحمن 
القررّعى العنوم الادارية. يوسف 
عبد الله عبد العزيرٌ الغصن ‏ الزراعة. 
يوسف عبدالله عبد اللحسن التويجرى 
العئوم الادارية. بوسف عبد الله عتيق 
العتيق ‏ الوندسة. بوسف عبد الله عمر 
الكبييئه ‏ الاداب. يوسف عبدائله محمد 
الجدعان_التربية. يوسف عبد الله 
محمد عبدالنه للليفي ‏ العلوم الادارية, 
يوسف عجمي منوج العتييبى - 
الهندس.ة. بوسش على عبدالومهاب 
الحساجى ‏ الاداب؛ بوسف فهد سليماز 
الذليح ‏ الحلوم الادارية. يوسف محمد 
العبيمد الععيم ‏ الزراعة. بوسف مدمد 
حافظ الحازمى ‏ التربية. يوسف محمد 
سائم الحربى ‏ الزراعة. يوسف مجمر 
عبد الرحين السعييد . الاداب. يوسف 
محمر عبد المزَيرَالمائع التربية. 
يوسا محمد عبر الله الحويجى ‏ الططبي 
البشرى. يوسف ناصر ابراهيم الموسى- 
العلوم الادارية. دبوسيف يعقوب محمد 
ترمن ‏ اتعلوم, 

الشيفة ثثيان محمد آل سعود - 
االآداب م نطيفة سعد عبدالعزيز 
النشوان ‏ الإداب ٠١‏ لطيفة سعد 
ناصر السراء - الاداب , لطيقة سعود 


محمد الهيزع ‏ العلوم الادارية ٠‏ 
لطيفة عبدالرحمن عبدالعزيز بن 
دغيثر ‏ الآداب » لطيفة عيد الرحمن 
عبدالله العبدالكريم ‏ الآداب »2 
لطيفة عيد الرحمن محمد السلطان - 
العلوم الادارية ٠‏ 
ابراهيم السريع الاداب . لطيفة 
عبد اكله سعد العتيبي ‏ علوم طبية 
مساعدة . لطيفة علي حمد الرميحى 
- الآداب ٠‏ لطيفة قاسم عبد العزيز - 
الصيدلة ٠‏ لطديفة محمد ابراهيم 
العمر ‏ الآداب . لطيفة محمد 
عيد العزيزالشنيفى ‏ الأداب ؛ لمياء 
حمزه عطا جاد ل الصيدلة . لمياء 
صائح صائلح الحبابى ‏ علوم طبية 
مساعدد . مي محمد علي حسين 
مكى ‏ الآداب . لولوه راشد ابراهيم 
طلحة ‏ الصددلة . لولوه راشد 
محمد السعيد ‏ الاآداب . لولوم 
عبد الرحمن محمد الئصيان ‏ ل 
الآداب . لولوه عبدالعزير وائل 
التويجري ‏ العلوم . لولوه عبد الله 
خلف للسالم . الاداب , لولوه 
عبدالله سرور باتجران ‏ العلوم 
الادارية . لولوه محمد عبد العزيز 
البخيت ‏ الآداب . لولوه محمد 
عبد العزيز الغفارى .ب الآداب ء ليا 
عدنان احمد بدوى ‏ الصيدلة , 
ليلى رفعت شاذلى الشاذلي - 

طبية مساعدة . ليلى عبد الرحمن 
عبدالعزيز المترك ‏ الآداب ٠‏ ليلى 
عبد القادر علي الحنجي ‏ الآداب ٠‏ 
ليلسى عيد المحيى عواد 
الحجى ‏ علوم ادارسمسة 
ليلى عمر يوسف الصومالى - 
الآداب ٠‏ ليلى فوزي حسني بيدس ل 
الصيدئة ٠‏ ليلى يوسف احمد علبان 
الزراعة ٠‏ لينا عبد الجواد فتوح 
المحتسبي ‏ الآداب , ماجدة حمد 
ناصر العنيبي ‏ الآداب ٠.‏ ماجدة 
محمد محمود الطوخى ‏ الآداب ٠‏ 
محفوظة عبد الحميد محمد نور - 
الطب اليشري . مرفت رتب حافظ 
نايسى العلوم الادارية ٠‏ مرفت 
محمد حمزه علي الآداب . مريم 
ابراهيم حمد الحميده ‏ الآداب ٠‏ 


مريم احمد احمد علي العلوم 
الادارية . مريم بشير كاسب العنزي 
الاداب © هريح سعيد سعيد 
الدوسري الاداب ٠‏ مريم صالح 
عبدالله القامديب الآداب 0 , 
مريم عبد الرضى عيد العزيز اليوسف 
العلوم الادارية مريم عبدالله 
محي الدين احمد الاداب . مريم 
علي ابراهيم المراشن ‏ الاداب ٠‏ 

مريم علي صالح سلطان ‏ الصيدلة 
٠‏ مريم غرم الله عوضه ‏ الآداب ٠‏ 
مريم محمد صالح القلاج العلوم ٠.‏ 
عريم وصضل الله اضر الاداباء 
مزعله عبدالله سفر المالكي ‏ العلوم 


الاداريةء مرنه صائح عبيد العقاب 
الاداب . مشاعل ابراهيح عبدالله 
اين سيف الآداب ٠‏ مشاعل 
ابراهيع محمد العيدالرحمن ‏ 


الاداب . مشاعل سبالم عبدالله 
التجاشي ‏ الاداب , مشاعل سعد 
عبد العزيز المائع . الفلوم الادارية ٠‏ 
مشاعل عبد الرحمن عثمان العمر . 
الاداب . مشياعل عبدالعزِيرَ حمد 
العبيدان ‏ الطب البشري . مشاعل 
عبد الله محمد سعد الشعيل ب 
الاداب . مشاعل قلااح سلطان ٠‏ 
الاداب . مششباعل مبارك محمد 
الحيلان ‏ الاداب . مضاوي عبدالله 
عبدالعزيز العصفور ل الاداب . 
مضبياوي محمد عيد الرحمن حصان ل 


العلوم . معالم حسين علي مكي 

العلوم . معصومة جعفر 
محمد المحافظة ‏ العلوم . منا 
ابراهيم محمد المالك ‏ طب الاستان 


.منال ابراهشيم محمد مطر ‏ العلوم ٠‏ 
منال توفيق حسين مدير العلوم 
الادارية »منال شرف محمد ابوشال - 
طب الاسيتان . هثال عيدالرحمن 
سعود عبدالعزين آل سبعود ب 
العلوم الادارية . مثال عفر محمد 
السنوسى ‏ العلوم الادارية . منال 
محمد علي الحريري ‏ الاداب , 
منيرة ابراهيم عبدالله البديع - 
الاداب . منيرة احمد محمد العمري 
الاداب ٠,‏ هثويرة حمد حسين 
اتتمامى ‏ الاداب . عتيرة خالد احمد 
السديري ‏ الاداب » مثيرة راشد 
عبد العزيز العريفج - الاداب , 
متيرة ريد محمد المحسين ‏ العلوم 
الادارية ٠‏ منيرة سائم خلف الهويمل 

الاداب . مثيرة سسعد همام 
العبدالله ‏ الاداب . مثيرة سقود 
احمد السيارى ‏ الاداب ؛ مثيرة 
سعود بن سعد العتيبي ‏ العلوم 
الادارية مثيرة سيول محمد 
الحاضر . العلوم الادارية . منيرة 
سعود محمد العجاج, ب الاداب ا ء 
منيرة عبد الرحمن ابراهيم دحام - 
الاداب . منيرة عبد الرحمن عبدالله 
القويز ‏ طب الاسنان , متيرة 
عبد المزيز علي العريثى ‏ العلوم 
الادارية ٠‏ مثيرة عبدالله سلطان 


المزيعل ‏ الاداب ٠‏ منيرة علي محعد 


العزيعل ‏ الاداب , مئيرة عمد الله فهد 
الزعير - الاداب ٠‏ منيرة علي محمد 
الريس ‏ الاداب ؛» مثيرة محمد 
سن الهتدي ال الاداب ٠.‏ منيرة 
محمد سليمان'لحخصان - الطب 
البشري مثئيرة محمد عبدالله 
الرومان ‏ العلوم ٠‏ منيرة محمد علي 
الرشيد ‏ علوم طبية عساعدة . 


لطيفة عبد الله . 


مذيرة مهناء سعود السبيعىي ب 
الاداب ٠‏ عثيرة تالصر 
عبدالله السديري ‏ الاداب. منى 

أبراهيم سعد الرصيصضص - العلوم 
الادارية ٠‏ منى ابرامهيم عبد الرحمن 
الداود ‏ الاداب . منى بنت عامر 


محمد علي الستوسى ل الاداب . 
منى حسن عاشور الصائغ ‏ الاداب 
» مئى راجح عيد الرحمن إحمن الراجج ل 


الاداب . مثى سعيد ماجد آل شير ء 
الطب البشري . منى سليمان قالح 


الفالح ‏ الاداب . منى صلاح الدين 
طه الشربيئى ب الاداب ا. مثى 


عبد الرحمن احمد الإأاحمد ا 


الصيدلة . منى عبد الرحمن محمد 
الخزرج ‏ الاداب . متى عيد الرحمن 
محمد الخويطر ‏ الاداب . مثى 


عبدالرحمن محمد العليق 
العلومالادارية . منى عبدالرحمن 
ناصر الحميدان ‏ لب الاداب ا 


مشىعبد العزيز صادق مسعودي - 
العلوم . متى عبدائله حامد غريبى 
علوم طبية مساعدة . مثى عبد الله 
سعد العوجان ‏ الاداب . منى 


عبدالله سعيد مشبيط ل الطب 
البشري ٠‏ منى عيدالله سليمان 
الطويل - الاداباء منى عبدالله 
صائح العثيمين ‏ الاداب ‏ متى 
عبدائله محمد الهويس ‏ الاداب ٠‏ 
منشى عيدالله محمد بن دخيل ب 
الاداب . منى عبدالمحسين محمد آل 
الشيخ ‏ الاداب . منى عجيان سعد 
العجيان . الزّراعة . منى عصمت 
محمود ‏ الاداب . منى علي حمد 
العبدلى ‏ الاداب ٠‏ مثى علي رشيد 
الخريب ‏ الاداب . منى علي سعيد 
القامدى العلوم . منى علي سعيد 
القحطاني الصيدلة ٠‏ مئى علي 
محمد المحيا ‏ طب الاسئان . منى 
غرم الله عوضه الزهرائي ‏ الاداب 
٠‏ متى محمد احمد عويضة ‏ الاداب 


 ليوطلانمحرلاديع منى محمد‎ ٠ 
العلوم الادارية . متى محمد‎ 
عبد العزيز المعمر. العلوم الادارية‎ 

٠‏ منى محمد عبدالله الراججى ب 


طب الاسئان . منى محمد منصور 
التركي ‏ الطب البشري . منى يحيى 
ناصر العسيري ‏ الصيدلة ٠‏ متى 
يوسف عبدالله حمل الليل - 


البشري . مها احمد تاصر العبيد ‏ 
العلومالادارية . مها بلال فرج 
التونسى ‏ علوم طبية مساعدة . 
مها حزام ملحم تلبت العلوم 


الادارية . مهاحسين عوض الكثيري 
الصيدلة . مها حمد عبد العزيز بن 


بوسف ‏ الاداب . مها خالد موسى 
الكليب ‏ الاداب . مها راشد محمد 


السعيد ‏ الاداب . مها سليمان 
حمود الضبعان ‏ الاداب . مها 
عبد الرحمن عبدالعزيز الحمدان ‏ 
العلوم الادارية . مها عبد الرحمن 
محمد الدهمشس ‏ الاداب . مها 


عبد الرحمن محمد الراجح ‏ الاداب 
٠‏ مها عبدالرحمن محمد المقدل ب 
الاداب . مها عبداللله ابراهيم 
العثيمين الاداب . مها عبدالله 
جاسر. الضويحى الاداب . مها 


عبدالله نائف الراجحي ‏ العلوم . مها 
عبد المثان عيد الحميد كنفر ‏ طب 
الاسثان ٠.‏ مها عيدوس ابراهيم 
السريع . الاداب ؛ مهاعلي عبدالله 


مسلم ‏ الطب البشري . مها علي 
عيسى مقلة . علوم طبية مساعدة ٠‏ 
مها فرج محمد فرج اليمشي ‏ 
الصيدلة . مها فود حمد العليان ‏ 
الاداب ‏ مها محمد الحمد العيدلى 
- العلومالادارية . مها محمر 
العيد الكريع الشعلان ‏ الاداب + مها 
محمد عبدائله العمار ‏ العلوم 
الاداربة ٠‏ مها مصطفي عبد اللطيف 
العيران ‏ الطب اليشري , مها مطلق 


مفرج العتيبى ‏ العلوم الادارية ٠‏ 
مها منصور صالح الزامل ‏ طب 
الاسئان . ريم محمد عبدالمحسن 
السيد ‏ الاداب ٠‏ موضبى السليمان 
العبد العريز العييد الله العلوم 
الادارية , موضلى حمد عبدالله 
الزومان - الاداب . موضى سليمان 
صائلح التاصر ‏ الاداب ٠‏ موضبى 
عبد الرحمن علي البودحيم ‏ الإآداب 
٠‏ موضنى عبدالله محمد الدرييبي - 
الاداب . موضسى عبدالئه سليمان 
المطئق ب العلومالادارية . موضى 
محمد حعد الخيال ‏ الاداب . 
موضى محمد عبد العزيز الدغيثر س 
الاداب . هميادة حسن على عبيد ‏ 
الاداب . ميادة ريحى خليل البهئول 


- الطب البشري . ميسير محمد 
سليمان الزين ‏ العلوم الادارية , 


ميسون صائح محهود البديوي - 
الطب البشري ؛ مي سئيمان ابراهيح 
ابن عمار ‏ الاداب . مي عبد العزيز 
ابراهيم المطوع ‏ ب الاداب . في 
عثمان نامير الصالح ‏ العلوم 
الادارية بموضي حسين سعود آل 
عبدالعزين ‏ الاداب ه نادية 
البراهيم علبي السائم ‏ الاداب ٠‏ 
نأدية الصرامى - الاداب . نادية 
حعد عبدالرحمن التهامي 
الصيدلة ٠‏ نادية حمد عبدالتله 
الشبيئي - العلوم ٠‏ نادية حقد محمد 
اليحيبى ‏ الاداب . نادية سعيد 
عوض القحطائ, العلوم الادارية + 
نادية عبداللطيف غائم الغائم - 


الاداب ١‏ نادية عبدالله عيد العزيز 
البراك ‏ الاداب . فادية عبدالله 
محمد دث عويضة ل الطب 
البيشري ٠‏ نادية عبدالمحسن محمد 
الراجحي ‏ العلوم ٠‏ نادية علي 
عبد الله الصالح الاآداب ٠.‏ ناهد 


ايوبكر عمر نوح ‏ الاداب ء ناهد زياد 
راشد ابوراشد ‏ الاداب . تاهد 
عبد الرحمن محمد الراشد الحميد ‏ 
الاداب . ناهد هاشم ابراهيم السيد 
الاداب ١‏ تائلة ابراهدم علي تكرونا 
- العلوم الادارية ‏ تجلح احمد 
ايراهيم عاشور ‏ الاداب ٠‏ تجاح 
فخري عارف الظاهر ‏ العلوم 
الادارية . نجاة سليم بن مبارك بن 
حمد ‏ الاداب . نحَاد على عبدالله 
الريوعى ‏ الاداب . نجاة على 
عيسبى محمد الحوري ‏ العلوم ٠‏ 
نجاة محمود عسي الحمامى ‏ الاداب 
٠‏ نجوى عبد الرحمن عبد المحسين 
العتمان - الاداب . نجوى محمد سللح 
اسماعيل اليرق" ٠‏ العلوم الادارية . 
نجبوى محمد محمد 
- الاداب . تجلاء سعد 
آل سعود ‏ الاداب . نجلاء 
شخير بدر العتيبى العلوم 
الادارية ٠‏ نجلاء صالح محيسن” 
غئيمه ل 'الاداب . تجلاء محمد 
عبدالله السديري ‏ الاداب . نجلاء 
محمد مرسى سليم ‏ العلوم . نجلا 
موسى محمد الحروى ‏ الطب 
البشري . نجلاء ناصف عبد الرحمن 


البلاع ‏ العلوم الادارية ٠‏ ثداء 
محمد ايراهيم السبيعي ‏ الاداب ٠‏ 


نداء محمد سعيدا ثايت الشسهرائي ل 
الاداب . ندى حمد ابراهيم العيدي 
العلوم الادارية . ندى عيد الرحمن 
عبداللهالهيدب ‏ العلوم . تدى 
عبد العزيز زيد النديش ‏ الاداب ٠‏ 


ندى عبدالكريم محمد الشتير - 


الطب البشري 20 ندى عبدالله, 
عبد العزيز التعيم ‏ الاداب . ندى 
عثمان احمد ادريس ‏ طب الاسيئان ٠‏ 


ندى علي راشد السّعد ‏ العلوم 
الادارية ٠‏ ندى يوسف قارس صائعٌ 


الطب البشري . نزيهة سعيد 
عبد الرحيم فلاته ب الصيدلة , 
تسرين اكرام احمد خان ‏ الاداب ٠‏ 
نعيمة محمد عبدالعزيز العجلان 
الاداب . تعيمة محمد عبد المحسن 
العبد الكريم ‏ الزراعة . نفلا خالد 
متاحي القحطاني ‏ الاداب . نهلة 
جاير سائم العدوائي العلوم 


ا ٠‏ نهلة محمد علي صالح 

الاداب . نهلة ناصر صالح 
ار العلوم الادارية . نهى 
احمد عزمى عبدالعزيز عزام ل 
العلوم الادارية ؛ نهى شامان عتيق 
الريوضى - 
حمد العدوائى ‏ الطب البشري ‏ , 
توال احمد محمد بخش - الاداب ء 
نوال بلال محمد الطلال . الاداب. . 


ذوال حسن خليل ‏ العلوم 0 
حسن عائض السهلى ب 

البشري . نوال حماد ا 
العييد ‏ العلوم الادارية . نوال 


حمد عبد العزيز بن يوسف ‏ الاداب 
٠‏ وال حمد محمد الجعد ‏ العلوم 
الادارية نوال خالد محمد 
القحطائي ‏ الاداب . نوال خشان 
حميدي زرنوق ‏ العلوم الادارية - 
نوال راشد عيدالئه بن كليب ‏ 
العلوم الادارية . ثوال سالم علي 
الخلدوي ‏ الزراعة . نوال سليمان 
محمد حعد سرور ‏ الاداب ٠‏ ثوال 


صالح عبداللك الحناكي ‏ الاداب ٠‏ 
ثوال صائجح عبدالله الغامدي ‏ 
الاداب ٠.‏ نوال عبدالرحمن 
عبد العزيز ب الاداب ٠.‏ ثوال 


عبدالرحمن عبدالمحسز المسفر ب 
الصيدلة . نوال عبد العرِيرٌ الراشيد 
العلود الادارية ؛ نوال عبد العزيز 
عبد الرحمن العبيد ‏ الاداب . نوال 
عبدالله ابرأاهيم العثيمين ‏ الاداب 
نوال عبدالله عثمان ‏ طب الاسينان 
٠.‏ نوال عبدالله محمد الاداب ٠.‏ 
نوال غلام حسن محمد الانصاري - 


الطب البشري . نوال قهد 
عبد الرحمن تحمود ‏ الاداب . ثوال 
محمد حمد العبدالكريم ب الطب 
البشري . نوال ناصر محمد العبيد ‏ 
الاداب . نوال يوسف صالح 
ابوطالب ‏ العلوم الادارية ٠‏ نور 
الهدى محمد يوسف . القلوم . نور 
مبارك عبدالله السليطى ‏ طب 


الاسنان . نورة امراهيم عبدالعزيز 
الهملان ‏ العلوم الادارية . نورة 
التويجرى ‏ العلوم الادارية . نورة 
حمد محمد قفانم - الطب اليشري ٠‏ 
نورة حمد نامر المكيرش ‏ الاداب ٠‏ 
نورة رشيد عبدالرحمن الرشيد - 
العلوم . ئورة رشيد محمد البلاع ‏ 


العلوم ٠‏ نورة زيد عبدالعزيز 
المكسين ‏ الاداب . تورة سعود 


محماس الهزانى ‏ العلوم الادارية , 
نورة سلطان محمد الصضويحى - 
الاداب . نورة شيويح زبار العثيبي 
الاداباء نورة صالح ضيف الله 
اللحيدان ‏ الصيدلة ٠‏ نورة صالح 
عبد الرحمن البواردى ب العلوم 
الادارية ٠‏ نورة صائح على بن فهيد 
الاداب ٠‏ ثورة عبد الرحمن محمد 
المتاسر الاداب ٠‏ نورة :عب العزدر 
علي الرشيد ‏ الاداب . ثورة 
عبد العزيز محمد كدهيي ‏ العلوم 


الاداب . توال ابراميم , 


الادارية . نورة عبد العزيز محمد 
العقيل ‏ العلوم ٠‏ نورة عبدالله 
سعد سثلان ‏ الاداب : نورة عبدالله 
سليمان بن هديب الاداب » نورة 
عيدالله صالح الصرامى ‏ الاداب ٠‏ 
نورة عبدالله عبدالعزِير المبارك - 
الاداب . تورة عبدالله مكمد 
الوهيب ‏ العلوم الادارية . نورة 
عبدالمكسن متصور بن حسن ل 
العلوم الادارية . نورة عبد المحسن 
متصور بن حسن ‏ العلوم الادارية ٠‏ 
نورة عبدالله عيسي العويس - 
الصيدلة . نورة عبيد فاتن المطيري 
- العلوم الادارية . نورة عبيد فاتن 
المطيري العلوم الادارية ٠‏ نورة 
على ابراهيم عبدالله التجيدي ‏ 
العلوم . نورة عليهادي القحطائى 
- الاداب ٠‏ نورة فاح ناصر جمعة - 
الطب البشري . نورة محمد ابراهيم 
الحقيل ‏ العلوم الادارية , نورة 
محمد سعد المقرن ‏ الاداب . نورة 
محمد عبدالرحمن الداود ‏ العلوم 
الادارية . نورة محمد عبد المعزيز 


العقيل . الاداب . نورة محمد 
عبدالعزين العقيل ‏ الاداب . نورة 


محمد عبدالله السديس ‏ الاداب ٠‏ 
نورة ناصر محمد الثاصر ‏ الاداب ٠‏ 
تورة يحيى محمد الروملن العلوم 
الادارية » نوف ابراهيم الصاح 


العلوم الادارية . توف ابراهيم 
محمد يبن سعيدان ‏ الاداب . نوف 
بجاد رويشد العتيبي ‏ الاداب »نوف 
سليمان ظاهر العترّي الاداب ٠‏ 
نوف عبدالرحمن ناصر الفرحان - 
الزراعة ٠‏ نوف عبدالعزيز ابراهيم 
المصرىي ‏ الاداب . نوف عبد العزيز 


حماد الدوسري ب الاداب ا ثوف 
عبد العزيزمطلق العتيبي ‏ الاداب ٠‏ 
نوف عبدالعزيز نايف العريعر - 
الاداب . نوف عتيق عبدالله الفوازٌ 
العلوم الادارية . توف عيسى 
عثمان العويد ‏ الاداب ب توف 
غالب غلاب مزعل العتيبي ‏ الاداب 
٠‏ نوف فهد جمعان المحمد ‏ الطب 


البشري . نوف محمد عبدالعزيز 
الداغخر ‏ العلوم الادارية . نوف 
محمد عبدالعزيز ‏ الاداب . نوف 
محمد عبدالله السديري الاداب ٠‏ 


نوف محمد عبدالعزيز الهشلان - 
الاداب . توف محمد تاتسسرل ل 
العلوم . نوق محمد تاصر ميثب 
الشمري ‏ الاداب . هلجر عبدالله 
محمد مجلس الاداب ٠‏ هالة خليل 
خيرالدين العباس ‏ طب الاسئان ٠‏ 
هانلة علي محمد الجودر ‏ العلوم ٠‏ 
هالة محمد عبد الله باعارمه ‏ طب 


الاسنان .مانية حسان محمد توفيق 
عييد ‏ الاداب , هبة عبدالله بدر 
البدر ‏ الصيدلة . هية محمد علي 
عطية , الزّراعة . هتاف عبد الوهاب 


محمد مراد ‏ الاداب . هداية علي 
احمد الاسمري ‏ الاداب . هدية 
عبدالله سعيد العتيبي ‏ الاداب . 
شدى ابراهيم العبدالله الملجد - 


الاداب . هدى جاسم محمد 
الكريديس ‏ القلومح . هدى حمد 
سعد العقيل. الاداب ا شدي تمد 
عبدالله ‏ العلوم الاداربة . مهمدى 
حمزه حسين ابوالحسن ‏ العلوم ٠‏ 
هدى خالد ابراهيم الهدلق ‏ 
الصيدلة . هدى سعود مقبل الفلقان 
الاداب . هدى سليمان محتمد 
الدغيم ‏ الحلووالادارية . هدى 
شفيق عبد الواحد تركي ‏ الصيدلة ٠‏ 


هدي شيخ محمد العيدروس - 
العلوم . هدى صالح عبدالرحمن 


الحصان ‏ الاداب ٠.‏ هذى صريع 
حسين الرحيمان ‏ العلوم الادارية ٠‏ 
هدى عبد الرحمن عبدالله ‏ الاداب ٠‏ 
هدى عبد الرحمن محمد الحياف - 
الاداب . هدتثر عبدالرحمن محمد 
الهندي ‏ الاداب . هدىعيد العزيز 
حسين العيار العلوم الادارية . 
هدى عبد العرَيز عبدالله الرويس ‏ 


الطب اليبشرىي . هدى عبدالمزيز 
عبدالله الشبيلي - العلوم الادارية 


٠ هذى عيد العزيرّ محمد الاداب‎ ٠ 
- هدى عبدالقه ابراهيم الضريرى‎ 
الاداب . هدي عبدالله عبد الرحمن‎ 


الاداب . شدى عبد الله ابراهيم خضري - 
الاداب . هدى عبدالله عيد الرحمن 


الثامر ‏ الادابا.ء هدى عبدالله 
عبدالعزير الحبيين - ب الطب 
البشري . هدي عبدالله عبدالعزيزن 


الحميدي ‏ العلوم . هدي عبدالله 
محمد صعب الإداب . هدى 
عبدائله محمد علوان هس الاداب . 
قدى عيدالله ناصر الحسن ‏ - 
الاداب . هذى علي قليد احمد ب 
العلوم الادارية . هدى علي محمد 
الشيحه الزراعة . هدى قاسم 
سكيد عبداللكه ‏ طب الاسئان ٠‏ 
هدى محمد حمد القواز ‏ العلوم 
الادارية . فدى محمد سعد المقرن - 
الاداب ه هدى محمد عبدالرحمن 
الحبيبي ‏ الصيدلة . قهدى محمد 
عبد الرحمن العودان 2 الفلوم 
الادارية ٠.‏ هدى محمد فهيد العليائي 
الصيدلة . هدى محمد ناصر حمود 


الاداب . هدى يحيي محمد رُولى 


العسيرى ‏ العلوم الادارية . هناء 
احمد حسين برقه ‏ الاداب .هناء 


كحمود عل السهو ‏ طب الاستان ٠‏ 
متاء عبدالعزيرٌ عبدالرحمن 


الصحان ‏ الاداب : هناء قهد محمد 
الجاسر . الاداب . قتاء محمود زكي 
المقربى ‏ طب الاسنان . قند احمد 
طلال الجهنى ‏ طب الاسئان » هتد 
راشد عبدالله الكليب ‏ الاداب ء 
هئد عبد العزيز محمد العمري ب 
الاداب . هئد عبدالله ابراهيم 
الشريم ‏ الاداب ؛ هند عبدالله 
محمد يسيونىي ‏ الاداب ٠‏ هند علي 


ابراهيم المحيسن الزراعة . هئد 
محمد ايراهيم الصائع ‏ الطب 
البشري . شند محمد صالح 


الجعويتى ‏ الاداب . هند محمد 
صالح العنقري كك الاداب ٠‏ هند 
محمد عبداللطيف آل الشي - 
الاداب 2ه هند محمد عبدالله 
السيارى ‏ العلوم . قند محمد 
عبد اللهالقدير ‏ الطب البشري ء 
هند يوسف عيسى سائين ‏ العلوم ٠.‏ 
هند حمد محمد عبدالله الخدير ‏ 
الطب البشرى . هند توسف عديسى 
سالمين ‏ العلوم . قتد حمد محمد 
ابراهيم الفتيط ‏ الزراعة . هياء 
سعد عبد العزيز الدهام 7 الاداب ٠‏ 
هياء عبدالله ناصر الخضير ‏ 


الاداب . شياء هادي عبدالهادي 
الحربي ‏ الاداب . هيا السليمان 
العلى العليان ‏ الحلوم . هيا ثنيان 
محمد آل ستعود ‏ الاداب . هيا سبحد 
عبدالله القبانى ‏ الاداب ‏ ميا 
سعد عبدالمحسن لياز ”ل الاداب . 
هيا ستلدمان ستعيد البيشان ب 
الآداب ٠‏ هيا عبد الرحمن عيد العزيز 
ابن دغيثر ب الاداب . هيا 
عبد الرحمن فارس ين فارس ل 
العلوم الادارية . هيا عبدالرحمن 
محمد بن زياد د العلوم الادارية . 
هيا عبد الهزيز سليمان بن راشد 
ايونيان ‏ ل الاداب 2 هيا 


عبد العرِيزْمحمد المقبل العلوم . 
هيا عبد الله سعد الفارس ‏ الاداب ٠‏ 
هبا عبدائلة صالح على الخاضصي ل 
العلوم الادارية ٠‏ هنا عبداللةه 
عبد الرحمن الدوسري ‏ الاداب , 

هيا محمد عبدالحزيز ال سعود - 
الاداب هيام حسن 
عبدالرحمنالبعيجان ‏ الاداب ء 
هيام حمزه سراج بحه ‏ الطب 
البشرى . هيفاء احمد محمود محمد 
علوم طبية مساعدة . هيفاء بنت 
سعود بن فيصل عبدالعزيز ال 
سعود ‏ الصيدلة . هيفاء داود فرحان 
للسعود علوم أداريةقء حيقاء سديمان 
العلى الماضي الاداب ٠‏ هيقاء 
سليمان محمد الوعلان ‏ الاداب . 
هيقاء عبد الرحمن ناصر المفيريج 2 


الاداب ٠.‏ هيقاء عبدالعزيز محمد 
ال ماضي ‏ العلوم الادارية . هيفاء 
عبد الكريم يوسف ايودره ‏ الاداب ٠‏ 
شسفاء عيد الملك عبدالله ال الشيخ - 

العلومالادارية , هيفاء عيسى عثمان 
العويد - الاداب ٠‏ هيله ابراجيم 
محمد العيسبى ‏ الاداب . هيله 


احمد عبد الهادي الحمر ‏ الاداب ٠‏ 
هيله سيف سليمان السيف ‏ 
العلوم . هيله صالح عبدالعزيز 
المطوع ‏ الاداب . هيلة عبد الرحمن 
جاسر ابابطين ‏ العلوم الادارية . 
هيله عيد الرحمن عبدالله الماجد ‏ 


الاداب » هيله عبدالرحمن مشاري 


ماضى ‏ الاداب . هيلة عبد العزيز 
حمد الوشسى ‏ العلوم . هيلة 
عبد العريز محمد المحدبيد ‏ الاداب 





٠‏ شيلة عبدالله حيد الترشين ل 
الاداب ‏ , هدلة عبدالله محمد 


يلحسين ‏ الاداب . هيلة تحمر 
دشيل التمامى ‏ الاداب ٠‏ وداد امد 
حسن القصاب ‏ العلوم . وداد بلال 
على ياعبيد ‏ ب الاداب . وداد 
عبد العزيز عبد المحسن التويجري - 


الاداب وسيمة محند راشيد الدهام 
ل الاداب . وسيمة سبحد تاصر 


العياس الاداب . وضحاء حمود 
ربع الدرعان ‏ العلوم الادارية . 
وضحى عبيد فاتن المطيري ‏ العلوم 
الادارية . وفاء ابراهيم محمد عباس 
المتوكل ‏ العلوم الادارية . وفاء 
ابراهيم محمد عباس المتوكل ‏ 
العلوم الادارية . وفاء احمد 
عبدالله الفدا ‏ الصيدلة . وناء حمد 
عبدالرحمن الراشد ‏ الصيدلة . 
وفاء حمود عبدالرحمن الراشد ب 
الصيدلة ‏ وفاء حمود ابراميم بن 
جميعه ‏ العلوم الادارية ب وفاء 
عيد الرحمن احمد العثيم ‏ الاداب , 
وقاء عبدالرحمن محمد الذكير - 
العلومالادارية ٠‏ وفاء عبدالعزير 
سحد الحربي ‏ الزراعة . وفاء 
عبد اللطيف حسن القياطى ‏ ل 
الصيدلة ٠‏ وفاء عبد الله عيد الرحمن 
الفضل ‏ الزراعة . وثاء عبدالله 
محمد الطكيمع ‏ الاداب .وفاء محكمر 
ابراهيم السبيهعي ‏ الاداب وفاء 
محمد راشد اليريه ‏ الحلوم ‏ وفاء 
محمد عبدالرحمن العلوم . وقام 


محمد عيدالئه زارع ‏ الاداب . وفاء 


محمد بوسف فلاته ‏ العلوم , يسرية 
علي عييد بلشرف ‏ الطب اليشري ٠‏ 


يسرى حسين عبد الرزاق الجزاتري 
طب الاستان - بسرى قناتى رضى 
الزاير د الاداب ٠‏ يشسرى يوسف 
عثمان العمري - الصيدلة . 





الإحد ” ذو القعدة ١ه‏ العيد 007١‏ 
| الفداضي | مددددةددههدد مه سددعمع دددددهسسدممه 
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أبيها ‏ سعيد الأسمري : 

اثناء زيارة معالي الاستاذ هشام ناظر وزير التخطيط للمنطقة 
الجنوبية مؤخرأ كانت (الرياض الصحقية) الوحيدة التى راققته 
خطوة بخطوة مند وصول معاليه مطار ابها صباح السبت 
نا ا ا حتى مغادرتة اناه يعد عضر دوم الأحد 
1/١6/”٠5١ه‏ وقد غطينا بالكلمة والصورة اولا باول جولة 
الوزير ولقاءاته واجتماعاته بالمسؤولين والمواطنين فى منطقة 
عسير فى حينه واليوم نقدم حدثاهاما قى الجولة تمكنت 
(الرياض) من تغطيته وممارسته الفغلية لوحدها دون جميع 
وسائل الاعلام المحلية وهى مرافقة معاليه فى الطائرة العمودية 
التى استطلع بها اجزاء عديدة من مناطق الجنوب وهذا الحدث 
اهم ماتضمنته جولة معاليه حيث اطلع على طبيعة المتطقة 
لحظة بلحظة وكونانطباعاكاملا وقكرة شاملة عما شاهده من 
الجو لاول مرة على الطبيعة عن المنطقة الجنوييةيساعدانفى 
تحديد احتياجاتها وفق ظروفها الطبيعية وهذه تفاصيل الرحلة 
بالكلمة والصورة : - 


بداية الزحلة 





بداية الرحلة من مطار ابها 
الساعة التاسعة من صياح الاحد 
الموافق ١5/١١٠/1505اه‏ 
والوسيلة طائرتان عموديتان 
للقوات الجوية السعوديةمحدوبتا 
الركاب . والعدد الى سيمتطيهما 
معروق سلقا مند اليوم السايق 
ومن الصعب بمكان وجود قرصة 
لأي صحفى على متنهما وحتى 
لبعض كيار المسؤولين الذين 
حالت محدودية الطائرتينت عن 
مرافقتهم لمعالى الوزير قذهيوا 
بالسيارات الى مكان النزول قى 
عقبة الجىو ورغم ذلك فقد 
استطعت مرافقة معالى الوزير 
ومن معه فى طائرته الخاصة . 

وقى الطائرة الأولى كان معالى 
وزير التخطيط هشام ناظر ومدير 
عام الشؤون البلدية والقروية 
عيدالعزيز ايو ملحة ومدير 
التخطيط والميزاتية يأمارة منطقة 
عسير علي ابراهيم الحريى 
والمهندس سعد المبطي رئيس 
بلدية خميس مشيط الجديد وانا 
وثلاثة من شباب جيل التنمية 
وسلاحى الصحفي كمرة التصوير 
وجهاز التسجيل . 

لتطلقت الطائرة الأولى تي 

تقلنا وبتيعها الثانية النى على 

5 عدد من المسؤولين فى 
وزارة التخطيط وامارة متطقة 
كسير . 


فوق ابها الجميلة 


وتحلق بنا على ارض المطار 
ومرافقه ثم تتجه لمدينة ابها حيث 
نحلق فوقها ونشاهدها بالكامل 
جميلة حسناء تزينها مبانيها 








وميادينها وحدائقها ثم نعرج على 
عقبة ضلع ونمر بجيل ذرة ثم نحلق 
على سد وادى أبها ثم على حي 








الشارع العام والاحياء المحيطة لمدينة خميس مشيط 





تق كلو 


يتيخ 


0 الخاصة وهم مدير عام البلديات عبدالعزيز ابو ملحة ومدير عام التخطيط علي الحربى رئيس بلدية:كميس قليط ستهد العيطت 





الخلدية ونشاهد 0 الدرية 7 
والضيافة الملكية فمتشآت نادى 
الوديعة' والمراقق 'الرياضية 





من المبانى والمرافق حديثة: 
التصميم والبناء ثم نطل على 
منطقة رجال المنع ويشير انو ملحة 





عقبةالصماء معتمدة فى 
الخطة 





لمعلى الوزير على عقبة الصماء 
والتى قال انها معتمدة فى الخطة 
لتنقذ كطريق معبد ثم نمر بيلاد 
رييعة ورفيدة فعقبة شعار الطريق 


الحيوى الذى انقذ السير . 


والمواصلات يين تهامة والسراة 
بعد حوادث السيول التى حدثت 
قى اول العام والعام الذى قيله 
وقضت على الطريق ومنها عقبة 
ضلغ ثم الاجزاء الشمالية من 
منطفة عسيرثم نعود عير بلاد بيني 
مالك وتشاهد مزارعها وابار المياه 
الكثيزة المكشوفة امامنا ثم تمر 
بحجلا قيلادب شهران فخميس 
مشيط مرورا بالمنطقة الصناعية 
قوادى عقود وييشة فوبسط المدينة 
ثم تتجه للمناطق الواقعة بين 
الخميس واحد رقيدة ثم أجزاء من 
يلاد قحطان حتى سراة عبيدة ثم 
تتجهألى الجبال والاودية المحاذية 
لمنحرات تهامة فتمر فوق بني 
يشة فالجوة ثم الفرشة ‏ 





نحن فى الفرشة 





ونعير فوق الجبال والاودية 
التى يسكنها اهالى يادية تهامة 
قحطان كم النزول فى الفرشة 
والاججتماع بالسكان والمسؤولين 
هناك ثم العودة بالسيارات .عبر 
طريق الجوه المرحلة الاؤلى التى 
التحقت الى معسكر الشركة 
المتقذة ويعد الاستراحة والقداء 
ومشاركة الاهالى قى العايهم 


' الشعبية والاجتماع يهم ومعرقة 


طلباتهم التى شرحوها فى الكلمات 


التئ القيت قى الحقل الذى اقامه . 


فرع وزارة المواصلات بالمتطقة 
قى موقع المشروع كما استمع 
معاليه الى مطالب المواطنين وجها 


يمندرات تهامة مروراً على 
مناطق بادية تهامة شهران فالعيور 
فوق سد وادى عتود ثم جبال 
العبحن والحيلة وتمنية فغابات 
الجرة ثم العودة على طريق 
القرعام 3 فحجلا قوادرى ايها ثم 1 
مررنا على القرى ال 0 





هبطنا فى نادى الوديعة 





فى اسفل وادي ابها ثم الحزام 
الدائري لايها حتى هبطنا فى 
ملعب نادى الوديعة وكانت الرحلة 
مليئةيالمعلومات والشرح المتيادل 
بين :معالى الوزير والمسؤولين 
المراققين له عبر شبكة الاتصال 
الخاصة بالطائرة بين المتحدثك 
والمتلقى مياشرة وقد عبر معالى 
الوزير عن أرتناحه لهذه الرحلة 
الجوية التى دأمت حوالى خمس 
ساعات تعرق خلالها على اجزاء 


هامة من المتطقة ذات ظروف: 


طبيعية تحتاج الى جهوذ مضناعقة ' 


لتنفيذ خطط التتمية فيها وهئ 


صعوية جبالها واوديتها وانتشار 
القرى فيها بشكل يغطيها تماما 
منا يحول دون تنفيذ احتياجات كل 
قرية لوحدها فى وقت قصير . 


اهتمام كبير من جلالة 


الفيد المسعطم 





ولكن معاليه اكد بآن اهتعام 


جلالة الملك بهذه المنطقة يقوق كل 
'تصور وانه كما قال معاليه قيل ١7‏ 


أسنة (اذا أتاك: الطريق اتاك الخير 
:والباب مفتوع) وقد صدق حدسى ٠‏ 





معاليه وهو يستعيد ذكريات زيارته 
للمنطفة قيل ١7‏ سنة وقد أجريت 
مع معاليهحوار! حينذاك وبالتحديد 
فى اول شهر جمادى الأولى عام 
4ه على أرض السودة التى 
كان الطريق اليها حينذاك صعيا 
للغاية وترابيا وهاهي الآن يطرق 
معبدة ومشاريع حديثة منها قرية 
السوبة ‏ السياحية احد معطيات 
الدولة لهذه المتطقة والدليل 
القاطع على الاهتمام والسير 
حثيثا لتطوير والنهوض بكل مكان 
فى بلادنا الواسعة وفى وداع 
معاليه قال سنجتمع ياستمرار ان 
شاء الله وكل يوم نشاهد جديدآ 
وتتذكرماضينا مثل ماحصل قبل 


1 سنة ثم حاضرا مشرقا اليوم ٠‏ 





مطيلة جبال واودية تهامة الكى تصبعى الدولة ين 


مواقع حيوية 





ْ 
ْ 























































متظمة لع وار يب مؤتمرا أعاليا: 
لمصايد الاسماك 


و خاص ا تعقد منظمة الافذية ة والزراعة للامم ٍ 
المتحدة مؤتمرا عالميا لادارة مصايد الاسماك وتتميتها فى مدينة روما . 
اعلن ذلك ك الييم السيد ادوارصوما المدير العام للمنظمةبوقال «أن هذه 
المبادرة التى اتخذتها منظمة الاغذية والزراعة تعتبز.اول خطوة دولية 



















القانوى الجديدة لليحار. : : 
ومن المقرر ان يركز المؤتمر العالمى. الذى سيعقد على مرحلتين على ١‏ 
مصايد الاسماك البحرية غير انه سييحث ايضا المسائل المتعلقة 
بمصايد الاسماك الداخلية وتربية الاحياء المانية . 
وسيعقد الجاتب الاول من ا مؤتمروهوالمردلة الفنية اثناء 38 
الاجتماع العادى للجنة مصايد الاسماك ف المتظمة الذنى من المقزن 
عقده فى روما ف الفترة من ٠١‏ الى 15/ ,14485/١١‏ وسوف ترقع. - 










عقدما فى الفترة منْ لالا/١‏ إلى 7/5ا/ر 1545. ' 
ويناقشن المؤتمر عدة مسائل هامة من بينها مسافمة مصايد الاسماك” < 
فى تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والتغذوية لمخظفي '- 
البدان. والدور الخاص لمضائد الاسلماك الصغيرة ومجتمعات الصيد . ' 










والتعاون الدولى ل مدال بنحوث مصايد الاسماك وادارتها. 












وتنميتها فضضلا عن برامج العمل اللازمة أتتفيذها. : ب 
وستركز هذه البرامج على الساعدات ألفتية مع الاهتمام بصورة 9 
خاصة بعصايد الاسماك السضغيرة, والاستثمار فى تنعية مصصايد. 5 
الاسماك والتدريب التكامل وتنشيط التجارة بين بلدان كل اقليم 5 
والتجاوة الدولية. 
' .وممايذكران الستلحات اكائية: البخرية إلتى شملتها الولاية. 7 
القومية لليلدان المختلقبة بمقتضبئ النظام القانونى الجديد للبحار 
تعابل تقرييا كلة النابس ومن'ثم فهى توف مناق ع كامئة كثيرة للدول: . 
'الساحلية. فإذ! استطاعت هده الدول"أن تجِنمن تنمية موازردها * 
الواقبة ن خمن متاطقها الاقتصادية الخالصة البالع طولها - ٠١‏ ميلم 
3 5 يوسعها استخدام المخزونات ال السمكية فى زيادة. مذ ادات 





































لدراسة الجوانب العملية لاذارة مضايد الاسماك فى اطار النظام 00 











اللجنة توصياتها الي مرحلة السياضات من المؤتمروالتى من المقرى” | 










. المحلية واحتياجاتها. : والتجسارة البدولية من الاسماك ومنتجاتهاء 1 


ومن المتوقع انْ يض المؤتمر:استراتيجية لادارة مصايد الاسلماك: 1/١‏ 


520008 م 0 


. انتاج القمح والذى تدقق على 


صوامع الرياض فقد تم شحن 
هده الكميات القائضة الى صوامع 
مشسروع الدمام بواسطة القطار 


حيث تم تقل -7 الف طن حتى 


ألان بعد أن تم ترتيب ذلك مع كبار 
المزارعين فى الخرج والسهباء حيث 
يتم شحن محاصيلهم من القمح 
بواسطة القطار. 

- صرح بذلك «للرياض» الدكتور 
أحمد شيناوى مدير عام المؤفسسة 
العامة لصوامع الغلال ومطاحن 


“هذا | وإاشار الدكتور الشيتاوى 
ان مشروع الرياض لصوامع 
الغلال ومطاحن الدقيق يقوم حاليا 
بانتاج دقيق من القمع المحلى 
بصفة اساسية من مزارع الخرج 
والسهباء فى الوقت الذى كان 
يعتمد فيه سابقا على القمح 
المسشورد . واكد مدير عام صوامع 
الغلال بان الاستلام يسير يصفة 
مستمرة فى المشروعات وان عدد 
السيارات المنتظرة تناقص بشكل 
ملحوظ وكبير جد ١‏ . وبالتالى فان مدة 
الانتظار اصبحت قصيرة. 


.ودعا د. شيناوى المزارعين الى ' 


بناء مستودعات لتخزين 


: مخصولهم فى العام القادم ياذن 


الله حتى تتمكن الصوامسع من 
وضسع يرامج للاستلام متفق عليها 
بشكل مسبق مع ال مزارعين لتلاق 





















كتب/ مندوب الرياض: 

ضمن اهتمامات حكومة جلالة 
املك اللفدى لراحة حجاج بيت 
الله. اصدر معالى وزير التجارة. د . 
سليمان السليم توجيهاته بتشكيل 


ابجنة ازاقبة الفنادق وخاصة فق 


١‏ المفناضر المقدسة وجدة عن حيث 


]| مطابقة الاسعارللتسعيرة المقررة.. 












أوتقدديم آفضل الخدمات الغندقية 


الضيّوق الرحمن. صرح بذلك 
بللرياض» مصد رمسؤول فى ادارة 
القتادق بوزارة التجارة. 





]نهد وقد. آثتار إلى أن اللجان التى 











تم تشكِيلها ياشرت إعسالها حيث 


احمد شيناوى مدير عام صوامع الغلال 


الانتظار الطويل عند الصوامع. 

ومن تاحية ثانية اشارد. 
شناوى الى انهيتم الان تنفيدذ 
صوامع جديدة بطاقة - ٠٠١‏ الف 
طن لتصبح الطاقة الاجمالية 
للصوامع ق الموسم القادم حوالى 
6٠‏ الف طن موزعة على الرياض 
والقصيم وحائل والدمام وخميس 
مشيط وجدة. 

واضاف الى انه سيتم افتتاح 
مشروع خميس مشيط يك امل 


موافقة سامية 


كتب / احمد الدويحي : 
صدرت الموافقة السامية 
على اقامة يوم سعودي في 
بروكسل ببلجيكا خلال الفترة 
من 371077 اكتوير القادم . 
صرح بذلك (للرياض) 
الاستاذ راشد صالح البكر 
مدير عام التجارة الخارجية 
بوزارة التجارة . واشار الى 
ان هذا اليوم يأتي بناء على 
تأييد معالي وزير التجارة د. 


سليمان ١‏ 
المحادئات الحي:- جرت بين 
رؤساء الغرف التجارية 

> د جد 





بناء على توجيهات وزير التجارة: 
الجنة تباشر اعمالها لمراقية اسعار وخدمات 
الفنادق بالمشاعر المقدسة 


سيتم توزيعهم على المناطق المشار 
أليها فى كل من مكة والمدينة وجدة. 
واضاق المصدر ق تصريحه 
«لترياض» بأن وزارة التجارة 
وبتوجيهات معاللى الوزير 50 
سليمان السليم تثاشد اصحاب 


الفنادق والعاملين بها الدقة ق 


استعارهم وتقديم افضل الخدمات 


الممكنة من اجل راحة حجاج بيت 


الله التي تحرص حكومتنا الرشيدة 
على بذل كل ما فى الوسع من اجل 
تميكن ضيسوف السرحسن لاداء 
وراحة. وقال ان الوزارة لن تتردد 
فى يدع كل من يتلاعب بالاسعار. 


اجزائه بعد الحج باذن الله. 

وقال ان مشروع صوامع 
خميس مشيط يشمل صوامع 
مكتملة يطاقة ٠؛‏ الفاطن 
ومطاحن للدقيق يطاقة ٠‏ الف 
طن ومطاحن للدقيق بطاقة "٠‏ طن 
فى اليوم ومصنع للاعلاف بطاقة 
٠١ ٠‏ طن ف اليوم مع بقية المرافق 
والتجهيزات اللازمة للانتاج 
والتشغيل والصياتة من ورش 
ومختبرات لازمة. 





اللكسميورغية وسيشارك في 
اليوم السعودىي الذي سيقام 
في لكسمبورغ عدد من 
الشخصيات الرسمية للتحدث 
في هذا أليوم عن الانجازات 


التتموية المملكة 
والعلاقات الاقتصادية بين 
المملكة ويلجيكا . 


وسيتراس سعادة وكيل 
وزارة التجارة د. عبد الرحمن 
الزامل الوفد السعودي الى 
لكسعيورغ . 
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انجاسر مدير ادارة القنادق 















اجرت بعثة من صندوق التقد الدولى مباحذات مع العسؤولين الاردنيين يهدف وضع تقرير لتقييم السياسة 


اديه والنقدية فى الاردن. 





اشترك فى هذه المباحثات عن الجاتب الاردنى كبلر المسؤولين فى البنك المركزى الاردنى ووزارة العالية 
9 بة الموازنة والمجلس القومى للتخطيط - 
وتتناول المباحثات كذلك متاقشة سياسة الاسعار والدعم الحكومى ومراجعة ميزان العدفوعات وسيلسة 


التخطيط الاتمائى. 


وكاتت البعثة الدولية قد وصلت الى العاصمة الاردنية لهذه الغاية 


احد مشاريء صوامع الغلال 


لصوامع 





صوامع الغلال تشارك فى ندوة عن الحبوب في 
الشرق الاوسط 


تشارك المؤسسة العامة 
الغلال فى ندوة مشتركة 
ستعقد ق ايطاليا خلال الفترة من 

؟ ذي الحجة حتى , ذي الحجة 
لدراسة ومناقشة تجارة الحبوب فى 





الشرق الاوسط. وافريقيا وسيمثل 
المؤسسة ف هذه الندوةهدير 
مشروع الرياض المهندس ابراهيم 
الحزامى. ومديرمشروع جدة 
المهتدس محمد تجِيب خضر. 







التبادل التجارى بين المملكة وفرنسا: 
اكثر من 48 مليارا قيمة 
الواردات الفرنسية من المملكة 





بير موروا 
رئيس وزراء فرنسا 


باريس - خاص ١للرياض.:‏ 
قال مصدر مسوؤٌول ف وزارة 
التجارة الفرنسى بأن اكبرتبادل 
تجارى لفرنسا فى الشرق الاوسط 
مع اللملكة العربية السعودية 
3 


والتى يلغت وارداتها النقطية 
والمنتجات المحلية ما مجموعه 58 
:مليارا و/ 5١‏ ملايين فرنك عام 
01> تمثل المشتروات التفطية 
فقطه امليارا وه275 مليونقرتك 


وقد اتخفضت الواردات الفرفسية 
من المملكة ف عام ١147‏ حيث 
بلقت 8؛ مليارا و؟ ٠١‏ فرنكات 
فرنسية. وذلك بسبب انخفاض 
الواردات النفطية من المملكة 


العربية السعودية بعد ان بذلت 
استهلاك الطاقة . 

وبالنسية للمادرات الفرنسية 
الى المملكة فقد بلغت عام 1545١‏ 
٠‏ مليارات و557١‏ مليون فرنك 
زادث عام 1587 الى ؟١‏ مليارا. 
و8537 مليون فرنك. 


5 ل نا 1 


كلمة الملحق 


د امف ةتنا ات رقاايوة7ة 7 ةلدات 8813 


نحو معرض سعودي 
محلى 


تشارك المملكة قي عدد من 
المعارض الدولية التى تقام كل 
عام في دول عربية وعالمية 
متعددة ١‏ وذلك بهدف التعريف 
بالمنجزات التنموية التى تعيشها 
في كافة المجالات من صناعية 
وعمراتية وزراعية واجتماعية 
بالاضاقة الى المكانة التاريخية 
والدينية التى تتمتع يها 
هذهالبلاد الخيرة - 

ولعل الهدف من المشاركة 
في مثل هذهالمعارض الدولية قد 
تحقق بفضل الاهتمام والرعاية 
الك تحط لهذة المشاركة واكبر 
دليل على ذلك هو ما يحققه 
الجتاح السعودي في كثير من 
هذه المعارض من مراتب اولية 
وكثافة اعداد الزوار الذين 
برتادونه 3 

لست هنا يصدد الحديث عن 
اهداف المعارضي الدولية ومدى 
نجاح مشاركتنا فيها والسلبيات 
التى قد ترافقها .. لاتنى لم 
اتشرف بمشاهدة معرض ّ 
فكل المعلومات التى اتمتع 
هى نتيجة متابعة 0 
وسماعية ليس الا !! 

وكل ما اود تسجيله هنا مجرد 
تساؤل اضعه امام المسؤولين 
فى الوزارات والهيئات المشاركة 
في تلك المعارض ويالذات وزارة 
التجارة صاحبة التنظيم 
والاعداد لها عند موقع 
(المعرض السعودى المحلي) . 

واقصد بهذا المعرض ذلك 
الذى يعرف المواطن السعودي 
في الداخل عن منجزات بلاده 
التنموية في الصناعة والزراعة 
والتعليم والطرق .. وعن الموقع 
الذى تتيواه المملكة في العالم 
العربي والاسلامي والدولي 
وتتيح له التعرف على حضارته 


لان تحققه خططه التنموية . 

كما ان اهم هدف يمكن 
تحقيقه عن طريق (المعرض 
السعودى المحلى) تعريف 
المواطن السعودي يصناعته 
الوطنية وادائه لدوره الوطني في 
تشجيعها وحمايتها والمشاركة 
بها .. كما انه عن طريق هذا 
المعرض يمكن ان يحفر ويرغبي 
الشباب بالانتساب الى 
المؤسسات الصناعية كسايك 
ويترومين وغيرهما من نلك 
الهيئات والمؤسسات الصناعية 
والتى تحتاج لسواعد الشياب .. 

لى اردت ان اعدد محاسن 
واهداف المعرض المحلي 
لاحتجت الى مساحة اكبر .. 
ولكن املي أن تكون دعوتي هذه 
بداية دراسة جديدة من قيل 
الجهات صاحبة الاختصاص لان 
اهمية المعارض المحلية في 
تنظرى اهم واولى من المعارض 
الدولية .. فيا حبذا ان نجد 
الاهتمام يهما سوياً من اجل 
تحقيق ‏ هدقف أسمي نسعي 
جميعا لتحقيقه من اجل هذه 
الارض المعطاء ودمتم . 
تركي الناصرالسديرى 





| مصادر مصرقية: | 


ارتفاع سعر الدولارجاء فى اعقاب قرر البنوك 
الامريكيه رفع سعر الفاكدة على القروض 


حقق الدولار الامريكى مؤخرا 
ارتفاعا لم يسبق له مثيل فى اسواق 
النقد العائمية مقايل العملات 
الرئيسية الاخرى. 

ويقسر العتعاملون بآسواق النقد 
ان هذا الارتقاع جاء فى أعقاب قرار 
البنوك الامريكية الكيري رقع اسعار 
الفائدة على القروض بمقدار تصف 
فى الماثة. 





وكانت توقعات لرتفاع اسعار 
الفائدة الامريكية قد رفعت سعر 
الدولار فى الاسبوعالماشس فى 
اسواق الصرف الاجنبية ورغم تدخل 
البنوك المركزية فى الاسواق من اجل 
استقرار السعر إلا أن تزايد 
الاقتراضص قد أدى الى: الزيادة 
الاخيرة. 


وكان الدولار الامريكىر قد واصل 
تقدمه على العملا تالاخرى خلال 
الاسبوع الماقمى حيث كان يشترى 
يومأمس بي ٠‏ لار” مأرك المانيا لاول 
عمرة منذا عضر استوات او #لاامارء 
قرنك سويسري و71 .ه ينات يابانية 


وانالجنية الاسترلينى ‏ اصبح 
لايشترى سوى ب -546ر١‏ دولار. 

ونقلت انياء صحفيه عن مصادر 
محسرقية هنا انالدولار الامريكى لم 
يواصل تقدمه خلال الاسبوع الاخير 
فحسب بل ان هذا التقدم قد بد1 متذ 
آخر يوتيى (حزيران) الماضى 
وبالتحديد عندما كان لايشترى الا 
دئ0ن؟ أمارك الماني ١٠ر5‏ فرنك 
سويسرى و 18رلا فرنكات فرتسية 
و5؟7 ينا يابانيا والاسترليتي كان 
يستطيع شراء ”ثرا دولار. 

وترجع هذه المصادر اسياب 
حدوث ذلك الى ارتفاع سحرالفائدة 
على الدولار وتوقع استمرار ارتفاعها 
دزوال مخاوف المتعاملين من 
انخفاضها علىالاقل خلال الفترة 
القليئة القادعة 

ارتفاع سعر الدولار الامريكى فى 
أسواق التقد ... اضاقة اولى واخيرة 

واضافت المصائدر المصرقية 
أنالينوك المركزية الاوروبية والبنك 
المركزى الياباتى والبنتك الاحتياطى 
القيدرالى الامريكى تدخلتللحد من 


القفزات المتتالية التى حققها الدولار 
مؤخرا ولكن رغم هذه المحاولات الا 
ان المصادر المصرفية لاتتوقع حدوث 
اتى تراجع فى سعر صرف الدولار 
على العدىي القريب وان كانت 
لاتستبعد أحتمال حدوث ذلك 
على المدى اليعيد. 

ومما يذكر أن سعر الفائدة على 
الدولار لمدة ؟ شهور وصلت حتى فى 
الوقت الحالى الى 4/؟ ١/005١‏ 
الى 5/4 ٠/٠‏ خلال الاسيوع 
الماضىي. 

ويذكر ايضا أن تقدم الدولار 
الامريكي على باقى العملات الاجتبية 
يرجع الى زيادة عرض النقود فى 
السوق الامريكي خلال نهاية 
الاسبوع المنصرم بتاريخ 17؟ يوليو 
(تموز) الماضى بمقدار ١8٠١‏ 
ملبون دولار عن الاسبوع الذى 

وفى مقابل تقدم الدولار فآن سعر 
الذهب سجل فى اسواق زيورخ حيث 
هبط سعر الاوقية الى دلاره 6 


دولارات من 1١٠١.4٠‏ دولارات. 









الخيرة للاسهام فى حل ازمة ليتان 
. ومتابعة دعم القضية الفلسطينية 
فى وقت واحد . وتصحيح مجرى 
العلاقات الاخوية بين دمشق 
ويبروت ٠.‏ وبين السوريين 
والفلسطينيين واللبنانيين 
مجتمعين ‏ ولا اجتماع حقيقي 
يبنهم بعد على الحق ‏ تتجدد 
أمال اللبنائيين وآمال العرب 
جميعا بامكان تجاوز الخلافات 
والاحقاد والعقد السياسية . كى 


تنتصر ارادة المحبة والوئام 
والتضامن الدائمعلى وقائع 


الاتقسام والتفرقة . التى اصيح 
عن المكرر الردىء القول انها تخدم 
اعداءالعرب . وفي طليعتهم 
المباشرة اسرائيل . 

ويينما يظل امام العرب امل 
واحد وحيد . فى مبادرة عواصم 
التيل والتسامح والدعم الابي 


العقف . كى تستمر الجهود 
المتواصلة . وكى يقتع الاشقاء 
العاقلون اشقاءهم المتفعلين 


بحتمية انتصار الاخوة على العداء 
والتضحية على الاثانيات . فان 
تطورات الأزمة . يل الازمات 


ايجاد الحلول المستعجلة لها , 
اعتمادا على مساتدة الاشقاء 
الأوفياء.. وهي المساندة الوحيدة 
القادرة في الوقت تقسه . على 
توقير دعم دولي ملموس لمساعي 
السلام العادل في منطقة الشرق 
الأوسط . 

والسلبيات التى يكافح ليتان 
لأجل استرداد كامل سيادته 
واستقلاله وعروبته ازاءها تتمثل 
قي متاورات الاحتلال الاسرائيلي 
حول مؤامرة الانسحاب الجزثي . 
كما تدمثل في فشل مهمة وزيري 
خارجية امريكا وفرنسا جورج 
شولتز وكلود شيسون بين دمشق 
والقدس المحتلة . كمأ تتمثل في 


اخطر مظاهرة . باستمرار النرزاع 
الفلسطيني ‏ الفلسطيني . 
وانعكاساته على القضيدين 


الفلسطينية واللينائية . 
ذلك أن اسرائيل التي اصرت 


الاحد ”ذو القعدة 07 1١ه‏ العدد 287١‏ 
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بمنطق القوي المحتل المتجير . على 
ربط انسحابها من لبنان بانسحاب 
القوات العسكرية السورية . والتى 
كاتنت على معرقة 


مس بقة ب رريدة الفعهل 


السورية اللمنتظرة . بعد توقيع 
الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي . 
لاتجد امام الراي العام الاسرائيلي 
الداخلى المتحرك ضد سياسة 
متاحيم بيغن . ولا امام الراي 
العام الدولي ‏ المخدوع ‏ حتى 
زمن آخر  ..‏ بالدعايات 
الاسرائيلية ‏ أفضل من هذا 
المأزق كي تعيد نرتيب انتشار 
قواتها فى لبتان . قتنسحب يضعة 
كيلومترات . او اكثر بقليل . من 
ضواحي بيروت ؛ والجيل . وتدعي 
الظهور امام العالم برغبتها فى 
عدم دوام الاحتلال . بيتما تكون 
قد هيأت جميع التحضيرات 
والاسباب الخاصة باطماعها كي 
تستقر قى جنوب لبنان وتجعل منه 
ضقة شمالية لها . على غرار بقائها 
فى الضقة الغربية مند 195017 

اما ان تعلن واشنطن فشل 
مهمة شولتزن 2 أن يذكر 
وزيرالخارجية الامريكى الجميع . 
بأن عدم تحقيق الاتسحاب من قيل 
جميع الاطراف يعنى تهديدا عمليا 
بالوصول الى نقسيم لبنان .. دون 
أن يصعرك هذا 
التصريسح الموقف المتجمد 
ودين ان بجعل الموقق العربي 
يستفس قومياً تجنيا لتقسيم لينان 
٠‏ يدوره الى 
حلقات الأزمات المتسلسلة التى 
يدأت ظاهريا قى لينان . فتحمل 
ماتحمل من ويلات ‏ ولا يزال - 
بسيبها . ثم انصيت فى تطور 


جديد على وحدة المقاومة 


الفلسطيتية . تآهبا وتحقزةً 
للاتطلاق باللؤامرة نحو تقجيرها 
قوق اراض عريية اخرى .. 


وحين تتابع فرئسا . ومعها 
بالخرورة المجموعة الأوروبية 


الغربية . دون تأثير حاسم فى 
مجرى التطورات كل ملتتايعه من 
تأكيد المواقف الميدئية , ومن بذل 
الجهود والوساطات المتوالية دون 
الوصول الي تيديل عملي فى 
الموقف , فان تزايد انتقال الموقف 
قي الشرق الأوسط . الى ميزان 
القوى والصرا ع والتسويات ٠.‏ بين 
الشرق والغرب . وعلى الأخص بين 
موسكو وواشنطن يجعل من اخطار 
تدويل المشكلة اللبتانية . تحولا فى 
المصير العام للمتطقة نحو لعية 


المحاور الكيرى . كى يتجاوز 
عتدئد امن اسرائيل الذي تدعي 
العسكرية الاسرائيلية المتطورة 
حمايته يغير الوصول اليه 


بالعتصرية العدوانية التوسعية . 
ويتجاوز حدود الخلاقات العربية 
التى تمهد يدورها لققدان العرب 
ميادرة الدقاع الحقيقي عن 
وجودهم ومستقبلهم . 

ويانتظار المجهول الآني . الذي 
يدل عليه المعلوم كقاية ... .فان 
الجتود الاسرائيلبين فى لينان 
سيظلون يتعرضون يوميا لعمليات 
المقاومة المستمرة ضد الاحتلال .. 
والسلطة الشرعية اللينانية التي 
تحقق اي خطوة الى الامام فى 
تثييت الأمن . اوفقي سن القوانين 
الجديدة التي يحتاج اليها لينان 
وهو يحاول التنهوض السريع ء 
ستظل نتألم بصمت وهي تقاجاً 
يافنجارات جديدة تحصل داخل 
الأراضي التى بسطت عليها 
سلطتها .. او بقذائف متنوعة 
تسقط بين يوم ويوم فوق القرى 
والمناطق المدنية الآمنة فلاتقدر 

البوح ياسماء الجهات 

الحريصة على عدم عودة 
الاستقرار ... او بتجدد الحوادث 
الطائفية المفتعلة قى الجبل 
ولاتقدر على تكليف الجيش 
بقمعها وانهائها ... ثم يزيد قي 
المها . وقى معاناتها الوطنية 
والقومية . ان تجد المواطن يقتل قي 
طرايلس دون سبب .. وان تصبح 
انباء الضحايا المدنيين فى هذا 
القضاء الاداري او ذاك . مثل 
اتباه قثل للعصافير_البريئة ... . 
والحشرات السامة .. وفى كلا 
الوصفين والحالتين .. تظل نسبيا 
انباء غير جديرة بالتشر .. او 
الايراز .. في وسائل الاعلام . 
حيال ماهو اهم منها .. واخطر .. 
وأدهى ..علىامتداد مسلسلات 
الاجرام الجماعي وعَياب 
الضمير الدولي اللنقذ .. 
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يتميزهذا العصر بالنهوض 
الاقتصادى السريع لدول الشرق 
الاقصى. فاليايان غدت اليوم ثاني 
قوة اقتصادية دولية تليها كوريا 
الجنوبية التى حققت انطلاقتها 
الاقتصادية ثم سنغافورة التى 
بات مستوى عيش الفرد بها 
معادلا لمستوى عيش اى مواطن 
ايطالى. ولهذا السبب باتت كل 
عوامل القوة التى كانت للدول 
الماضى ويقوم الناس مستقبلا 
بزيارة مصانعها ومعاملها 
التكنولوجية وكانهم يزورون متحفا 
من متاحف التاريخ. هذا الكلام 
ورد ف مقدمة كتاب صدر مؤخرا ىق 
باريس للكاتبين .جيل اثريار 
وفرنسوا سورى اللذين اكدا هذه 
الحقيقة 

وسواء اكان هذا الكلام متجنيا 
ام مبالغا فيه الا انه يكشف النقاب 
عن هذه المشكلة الاساسية التى 
بات على الدول العالمية مواجهتها 
بعد اليوم وبخاصة منها دول 
ارروبا ان ازدهار دول حوض 
الباسقيكى فى الشرق الاقصى 
الان وتقدمها الاقتصادى الباهر 
يقوم على نقيض التراجع والتقهقر 
الاوروبى المستمر كيف ولماذ!؟ أن 
هذا الكتاب وعنوانه ءفى شىق 
العالم. خرج يحقائق مزهلة 
ومزعجة معا ف نفس الوقت وقد 
جاء بتحليلات تقلب المقاهيم التى 
كانتت سائدة حتى الان في القرب 
حول هذه المشكلة والقائمة على 
التفوق الاوروبى. 

ان سياسسة العالم لم تعد اليوم 
تسر بعحور واحد ذى قطبين هما 
امدركاوروسيا فقطبل ان هذه 
السياسسة باتت تمر ف محاور 
اخرى هامة منها الصين واليابان 
وبعض البلدان الاسيوية الاخرى 
فى جنوب شرق اسيا التى تشكل 
هزه المجموعة الجديدة ومنها 
كوريا وسنفافورة وتايوان 

ان الولايات المتحدة الاميركية 
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عل ما اكد هذا الكتاب لن تتخلى 
بسرعة عن اورويا للانغماس فى 
هذا الاهتمام الجديد يدول حوض 
الباسفيكى ولكنها ستجد نقسها 
تدريسجيا بغنى عن المشاركة 
الارروبية ومتفتحة على ذلك الجزء 
امن ا 
ان هذه الحقائق تطرح اكثرمن 

د الاان 
مؤلقى هذا الكتاب ينصحان يعدم 
الاستسلام للياس ويطاليان 
اوروبا بالتيقظ سريعا واليد» 
بالعمل قبل ان يدور دولاب التاريخ 
فتزول اورويا وفرنسامعها 
بالطبع. فالتاريخ لايرحم وهو يسير 
بقوانين جامدة لاتعرف ,المحاباة. 
انهضوا الى العمل الشاق: 

وينصح الكاتيان فى مؤلقهما 
هذا كعلاج سريع لهذا التحدى أن 
تهب البلدان الصناعية للتكتل 
ومواجهة هذه البلدان الصناعية 
الجديدة بحزم. وهما يضعان 
برنامها مقصلا سريعاللعمل 
ويقدمان تحليلا اقتصاديا قد 
يفوت مدارك القارىء العادى ولكنه 
تحليل صحيح ويستحق الدراسة 
والتامل لاكتشاف واعادة اكتشاف 
هذه المنطقة من العالم. ان الكتاب 
يقول مثلا ل ما يشيه المقمتة 
للاوروبيين: ٠ان‏ اليابان اليوم فى 
المقياس الذى يمكن لاورويا قيه 
ان تعرف مقدار تأخرهاء ويضيف” 
ان احتقار الاوروبيين اليوم 
للوسائل والط رق اليابانية 
يمكن تشبيهنه بالاحتقار الماضى 
الذى واجه به اليوناتيون الذين 
كانوا سادة العلوم فى الماضى 
'اضدادهم الرومان اويمكن تشبيهه 
بالاحتقار الذى قايل يه 
البريطانيون فى أول عصرنا الحالى 
التقدم الاميركى. 

ومع هذا فالحقائق ساطعة 
امامنا » فقي تهاية عقد الثمانينيات 
حد' - اليابان خطوتها الاقتصادية 
الكبيرة فتجاوزت الاتحاد 
السوفياتى لتصبح ثانى قوة 


اليايان هى المقياس الذى يمكن لاوروبا ان تعرف من 





العطالة الاوروبية بداية النهاية 


اقتصادية دولية يعد اميركا. اما 
بالنسبة لبلدان حوض الباسقيكى 
التى يطلق عليها اسم ٠الدول‏ 
الصناعية الجديدة» فقد فرضت 
نفسها على الممسرح الدولى يفعل 


نشاطها وديناميكيتها وهى ماتنفك' 


تحقق نموا اقتصاديا مستمرايفوق 
7 سنويا وهو الحدالذي كانت 
الهيئات الاقتضادية الدولية قد 
توقعته لهاء خلال العقد الثانتى من 
تطورها. 

وخلاصة القول فان هذه الدول 
الاسيوية وضعت قيد التتفيذ 
نصيحة فيلسوفها وحكيمها 
كنفوشيوس القائلة .على المرء ان 
يعمل يقوة وجد ولايعتمد على احده 
ولهذ! السبي فانها حققت تقدمها 
على المسرح الاقتصادى الدولى 
وكان نجاحها باهرا.. 


تقع دارسك العملة الامريكية فى واشنطن 
فى مجمع يزوره الملايين من الاشخاص كل 
عام. وق هذه الداريتم طياعة ووسك العملة 
الورقية والمعدتية فى الولايات اللتحدة. 


وبهذه المناسية قان الدولار الامريكى لا 
يزال يبواصل ارتفاعه الجتونى فى مقايل 
العملات الاخرى. 


ففى مطلع هذا الشههر ارتقع سعر الدولار 
الى 6 فرتكات قرنسية فى انخفاض تاريخى 
جديد للقمرنك القرنسى الذىترنح كثيرا هذا 
العام فى مقايل الدولار. 


2 38 جا 3 2ق ذا نل 81 324 238 258 35 :32 22 


أن هذين الكتاتبين فندا بقوة 
الراى الماركسي القائل ءان النظام 
الرأسمالى بجعل الفقراء حتما اكثر 


فقرا والاغنياء اكثر غنى» واظهرأ 


أن مستقبل أوروبا سيعتمد يعد 
الان على المستقيل الاقتصادى 
لدول الباسفيكى وبطريقة غير 
مياشرة على وزن هذه الدول 


'السنياسى ايضنا :” 
اميركا والاتحاد السوفياتى 
والصين: 


ان كتاب ءفى شرق العالم. يلقى 
الاضواء الهامة على تصرف الدول 
العظمى العالمية الثلاث/ اميركا 
والاتحاد السوفياتى والصين وهو 
يتوقع ان المستقبل سيشهد انتقال 
مراكز الثقل فى الاقتصاد الدولى 
الى دول حوض الياسقيكى انتى 
تشكل عالما جديد! ذا عدة اقطاب 















اقتصادية تتداضل فيمابينها. 
وتتكامل امن حيث توزيع العمل ' 
أذ وبالرغم من التناقس الحاد 


. والمضاربات والخلافات التى تميز 
.هذه الدول الصسناعية الاسيوية ' 


الجديدة نان هناك وازعا يجمع 


بينها ومو عنصر الاستقرار الذى 
يسود منطقتينا ويعزو الكاتيان 


هذا الاستقراز الى الجدار الصينى 
الذى يستقطب العداوةبيي 


٠‏ الاتحاد السوفيائى وجيرانه وهذا 


الجدارٍ يحول دون اتقال خطصر 
التهديد الشيوعي بقوة الى هذه 
الدول . 
اما بالنسية للسياسة الاميركية 
أفهى تسهم فى تثبيت استقرارهذه 
المنطقة بموققها المؤلف من عناصر 
ثلاثة اولاها تخفيف التهديد 
الشيوعى بشكل مباشر عن المنطقة 
وثانيها تشجيع حلقاء الولايات 
المتحدة الاميريكية وتالثها تاكيد 
حضوزها عمليا فى تلك المنطقة 
الا انه ولعل اهم تحليل في هذا 
الكتاب تناول الحسين الشعبية 
بالذات. ففى اخرجزء منه حلل 
الكتاب العلاقة بين الاتحاد 
السوفياتى والصين وتناول كافة 
الاحتمالات التى منها النزاع 
المسلح بينهما والوفاق والتحالف 
واستمرار الوضع القائم. وقد نجح 
الكاتبان فى الاجابة على كافة 
الاسئلة التى يمثلها نمو الصين 


ويختم الكاتيان بنصح اوروبا 
بالعودة لرشدها وخاصة على 
الصعيد الفكرى. 
فالتحدى الذى يواجه أاوروبا 
اليوم كما قال «ريمون بارء رئيس 
وزراء فرنسا السابق وواضع 
مقدمة هذا الكتاب هوتحد فكرى 
قبل اى شى». فالاوروبى عموما 
والقرتسى خصوصا عليهما بعد 


اليوم ان يتعلما ويفهما. 

'' فليست المعجزة هى المطلوبة 
ولكن' التفكير السليم والعمل 
الدؤوب. 


ان هذا الموضوع متشعب ومن 
يدرى فقد يسع الكاتبان وهما 
شابان لم يتجاوزا الخامسة 
والعشرين من عمرهمابعئ . قرييا 
الجزء الثانى لهذا الكتاب فهل 
يكون الوضه يوم اخراج هذا 
الجزء الثانى افضل بالنسبة 
لاوروبا" من يدرى. 
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نأكاسوني : رئيس وزراء اليابان : 
زبادة النفقات العسكرية 








ان الرئيس 


ناتشر : عين على المؤتمر واخرى على . ميتران : سياسة امريكا الاقتصادية | 

الانتخلبات التى كسيتها قيما يعد. , ' 1 :حشر بصفح جنيع 

مؤتمر القمة الاقتصادى والحد من در الاسلحة المسؤولين القرنسبين المشارك 
التاسع بدا اعماله بهدوء فى والصواريخ النووية المتوسطة . ' قى الوقد الفرتسى ١‏ 
وليمسبرغ يوم السبت 58؟ آيار المدى والعلاقات مع الدؤل النامية ميتران خلال اجتماعه مع ريغان 
الماضى عندما اجتمع الرئيس2 .. ولقد صرح احد كبار المسؤولين 


الامريكى ريغان مع الرئيس 
الفرنسى الاشتراكى قرانسوا 
ميتران وهى اكش الزعماء 
المشاركين فى ذلك المؤتمر انتقادا 
لسياسة واشنطن الاقتصادية .. 
ولكن كلا الطرقين اكد ا بان جوا من 


التفاهم قد ساد ذلك الاجتماع 05 


مع العلم ان مساعوى ريقان كانوا 
يتخوقون بن , ان 





ميتران مؤتمن القمة هذا 10 


معرض لاتتقاد” -' السياسة 


الاقتصادية للحكومة الامريكية.. ' 


ولقد صرح الرئيس متيران قى 


اشارة واضحة الى جو التقاهم . .الم ا 
الرئيسين كنا قال هذا المسؤول 0 


الذى ساد الاجتماع بينه ويين 


الرئيس ريغان قائلا : (قد تختلف.. 


حول الاساليب والوسائل ولكتنا لن . 
نختلف ابدا جول مجمل الاهداف 


الرئيسية 


ولقد . يحث هذان ” : 
الزعيمان الوضع الاقتصادى ..' 


فى الحكومة الامريكية ان الرئيس 
ريغان اكد للرئيس الفرتسى 
ميتران .انه يجب على الدولة 
الحليفة للولايات المتحدة فى 
أورويا أن تواصل استحدابها 


قد سعى الى ازالة سوء التقاهم 
الذى نتج عن التصريح الذى ادلى 
يه موّخرا وآثار ضجة كبيرة فى 
الاوساط المالية العالمية حيث 
اعلن ميتران لنه يجب عقد مؤتمر 
عالمى . يهدف تثبيت اسعار 


لاستقبال الصواريخ النؤوية العملات الصعيةيما فيها الدولار. 
الامريكية الجديدة لتصبها فوق ‏ إقى اعلن ذلك ك المسؤول أن الرئيس 
أراضيها 0 يحترض: ١‏ دان متيران'لم يدع الى عقد مثل ذلك 











٠‏ قدوجدا ان الوقت ملاثم الآن تماما 


للاعلان عن موافقة الرئيس. . 
الفرنسى فرانسوا ميتوان للقيام 
يزيارة رسمية الى الولايات.. 
المتحدة الامريكية قى بداية عام. 


. المؤتمئر قن القريب العاخل وانه 
: بالاشتراك مع.ريغان قد اتققا على 


الراى القائل بأن عقد مثل هذا 
المؤتمر لتثييت اسعار العملات 


العالمية بدون قترة تحضير طويلة 
ودقيقة لن يتمخض عن ابة نتائج 
. أيجابية وسيكتب له القشل الذريع . 


والجدير بالذكر هنا ان سعر 


القرنك الفرتسى قد سجل مؤخرا 
هيوطا جديدا فى قيمته بالنسبة 
:. للدولار الامريكى أذ وصل سعر 
. الدولار الواحد الى 8 فرنكات 


تحديد التيادل التقدى بين الدول 
الصناعية ولكن ريغان ويقية 
الزعماء المشاركين فى موّتمر 
وليمسبرغ رفضوا بشدة مثل ذلك 
الاقتراح - 

ومن جهة اخرى اعلن الرئيس 
ريغان فى خطاب وجهه الى الشعب 
الامريكى عير موجات الاذاعة ة ان 
الآن بتخليص العالم من الركود 
الاقتصادى ضمن دلائل واضحة 
تشير الى 'بداية حدوث ' انتعاش 


اقتصادئ على المسنتوى العالمى. 
٠‏ ولكن يالرّغم من تحسن وضع 


الاقتصاد الامريكى مؤّخرا حيث 
سجل معدل التضكم المالى هبوطا 
خلال عام 1587م حيث وصلت 
قيمته الى 75,5 كما انه واصل 
هبوطه قى العام الحالى الى أدنى 
معدل بصل اليه قان معدلات 
التضخم فى الدول الحليفة 
للولايات المتحدة ماتزال تنذر 
بأوخم العواقب فمثلا معدل 
التضسخم فى ايطاليا هى 7١7.54‏ 
وفى فرنسا .1/5 وقى كند ؟.1/ز 





العالمى والمشاكل المتعلقة 
بالعلاقات. بين الشرق والغرب ٠‏ 


5-02 3 3 


.تمر المملكة اللعربية السغودية 'بمرلة 7 ' 


.. تحول كُبير احدى مميزاتها. البيئة. الزراعية 


. التى تستهدف التوسع فى ١الرئعة‏ الزراعية:... 
باستصلاح وتعمين كل ماهو صالح للززاعة 


من اجل توفير المزيد من الغذاء للشعب, 





1 ولعل مناهم المعوقات التى قد تواجه تحقيق ١‏ .' 
1 هذا التقدم هى. هداأهمة” الامزاض والاقاتٍ' ١‏ 

للمزروعات الامر الذى لم. :يعالج فى ' لوقت ٠‏ 
اتتكاسات للنجهودات : ١‏ 


- 1984م يدعوةمن الرئيس ريقان.-” 
يبن جهة اخرى اكد اريت 





مزارعين أواعيق إداغبين فى الاسنقادة 
والمعرقة. :٠.‏ ,ب 

ويهذا المجهور” المتواضنع اطرح قدرا 
منالمعلومات التى آرى ان الاثمام يها أمر 
ضرودي لتوفير .وقلية افضل .لمزروعاتنا 


ومنتجاتتا.. 


.تسيب الققاك والاخزلض خسائر 


| اقتصادية كبيرة للانتاج الزراعى . قهى 





تصنيب المزروعات فى 'جميع مراحل التمو 


.: 'متسبية فئ بعض"الاحيان فى القضاء عليها 
:يعد ان تكون قد استتقذت' جهد الاتسان 


نؤروسوق ٠ : ١‏ وماله ووقته كما يحدث عند عسوت اشجار 


الفاكهة. والتتجيل..وقن. احيان اخرى تفتك 





00 بالمتتجا الزراغية مباشرة من حيث الكم 
' والقيمة التجارية كما يحدث عند أصابة ثمار 


القاكهة ونعض الخضر يناياية الفاكهة لق 
الدودة الخشيية. الى الحشرات القشرية وتفيد 





9 احصاتدات منظمة الاهذية والزرا اعة إن العالم 
1 يفقد يسيب الأمزاضى والآقات ه7250 من 
0 انتاجه من: القمجى 25 0 


البطاطس 4 25 من لنتاجه من الينجر و- و 
"مين لتتاجة'”: من - التقاخ : الملض' .من انقلجه 





0 وو م1 


وفى. .٠.للولايات‏ . المتحدة. الامريكية 


3 التوتتقدم لعظم من جيث توفر وساتل 


.التكتولوجيا .اللازمة للاتتاج الزراعى الوفير 
لِنَ الاحصائيات التي جزت يين. لم 
ونسنة. 3535م : تقيد بان الخسائر' السنوية 





لمر وعاث يلقت ار تتيية للاعشاب و77 . , 
النطيور واإتوارض .و 117/: إنتيجة 





أت والعتاكب و( نتيجة للديدان 


خاراضوالاقات فى نيك خلا 10ج 





قرنسية .. ولهذا فان الرئيس 
هيتران قد طالب بالعودة الى 


7 الاقصادية غكتلب مكا م 


وفى يريطانيا 75,5 وقى المانيا 
الاتحادية ",725 وقى اليابان 


+؟رهبلايين دولارتتيجة للحشرات والخناكب 
و5ر. يليون دولار تتيجة للديدانالتعبانية 
واار؟ بليون دولار نتيجة للامراض 
المختلفة اي بمجموع قدره 5ر4١‏ بليون 
دولار ٠‏ وتتضح ضخامة هذه الخسائر 
المادية اذ عرقئا أن التقدير الاجمالى لقيمة 
المنتجات النبانية فى امريكا ييلغ ؟راا 
بليون دولار. وتزيد الخسائر الناجمة عن 
الامراض والآفات فى الدول النامية بعنها 
فى الدول المتقدمة لعدم توفير وسائل 
التكنولوجيا الحديتة فى الزراعة وقى 
المكافحة. 

- طرق مكافحة الامراض والآفات الزراعية- 
توجه طرق مكافحة الامراض والآفات التى 
تصيب المزروعات الى الوقاية من الاصابة 
وليس الى العلاج وفى حالة حدوث الاصابة 
قعلا يعمل على منع انتشارها ويصورة عامة 
تهدف المكافحة الى الحد منانتشار المرض 
أي الآفة وعدم حدوث خسائر اقتصادية 
للمزروعات . 


وتعتمد المكافحة اساسا على التعريف 


الدقيق المسبب ومعرفة عوائله المختلقة 
والظلروف المساعدة على اتتشاره وعلاقته 
«بالعائل ٠‏ وعند توقر هذه المعلومات يمكن 
وضع برنامج وقاية يضمن المكافحة الناجمة 
لذلك المرض أو تلك الآفة وتتعدب طرق 
مكافحة الامراض والآفات حيث تستعمل 
أطريقة او اكثر بتاءه على ماتتطليه حالة 
المزروعات وانتشار الآفة وقد نهج فى 


السنوات الاخيرة الى تطبيق جميع طرق 


المكاقحة الممكنة والمعروقة طيلة الموسم 
الزراعيى وتعرف فى هذه الحالة بالمكافحة 


0 المتكاملة 


مهندس زراعى: 
عبد القادر عبدالله الصَايمٌ ' 








8 .. ولقد اعلن ربغان أن 


الولايات المتحدة الامريكية 
وحليفاتها تسعى الى اتعاش 
الاقتصاد العالمى عن طريق ايجاد 
فرص اقضل للعمل والحد من 
التضخم المالى وذلك باستخدام 
. التقنية المتقدمة القائقة الحدائة 


: واعادة تدريبٍ العمال على . أسس 


جديدة لرقع مستوى كفاءتهم . 
ولقد اكد الرئيس ريقان ان 
الاقتصاد الامريكى قد بدأ 
يستعيد صحنه وعافيته .. ولقد 
أعلن ريغان انه بالرغم من وجود 
.بعض الخلافات حول المسائل 
الاقتصادية بين الدول المشاركة 
فى موؤّتمر وليمسيرغ فأن حدة تلك 
الخلافات قد خفت كثيرا عما كانت 
عليه فى السنوات الماضية . 
واضاف ريغان يقول : (على كل 
حال , انه خلاف بين الاصدقاء..) 
ومن جهة اخرى اعلن ريقان انه 
بصفته رئيسا لمؤتمر وليمسير 
فقد تلقى العديد من الرسائل 
وجهها اليه بعض رؤساء الدول 
التامية ولقد اكد الرئيس ريغان 
هنا ان اليلدان الصناعية المتقدمة 
لا يمكن لها 1 ان تتجاهل مصالح 
الدول النامية كما انه لا يمكن 
تجاهل اهمية العلاقات 
الاتتصادية بعين الدول الخنية 
والفقيرة ولذلك فان هذه العلاقات 
قد اخذت بين الاعتبار لدى 
تحضير اعمال المؤتمر المذكور . 
كما أن الدول الصناعية وعلى 
راسها الولايات المتحدة ستنتهز 
كل فرصة مناسبة وسانحة من اجل 
تحسين تلك العلاقات وتقديم كل 
مساعدة ممكنة الى الدول الفقيرة 
النامية اقتصاديا.. 
ل ل مسن 
أورودا والصواريخ الامريكية 
وفى يوم الاحد 75 أيار واقق 
الزعماء المشاركون قى مؤتمر 
وليمسيرغ على اصدار بيان يؤيد 
نصب الصواريخ النووية الامريكية 
الجديدة قى اورويا الغربية فى 
وقت لاحق من العام الحالى قى 
حال فشل عقد مؤتمر حد اتتشار 
الاسلحة النووية بين واشتطن 
وموسكو .. ولقد تم التوصل الى 
ذلك القرار بعد ساعات طويلة من 
النقاش الحاد حول هذا الموضوع 
الذى لم يكن اصلا مدرجا فى 
جدول أعمال المؤتمر الاقتصادى 
المذكور . وذّلك بعد تعديل مسودة 
قرار تقدم بها الرئيس ريغان 
لجعلها اكثر ليونة واعتدالا.. 
وفى ذلك البيان اعلن رَعماء كل 
من الولايات المتحدة وكندا 
وقرنسا ويريطانيا والماديا الغربية 
وايطاليا واليابان عن املهم الكبير 
فى ان تمكن الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفياتى من 





التوصل الى اثقاق بيئهما للحد من 
انتشار الصواريخ النووية 
المتوسطة المدى المزروعة فى 
اويويا. 


© ديون الدول النامية 
© تذعيم العلاقات 
الاقتصادية و 


الدول الاشتر 






تراكية 


والجدير بالذكر هنا ان الرئيس 
القرنسى قرانسوا ميتران قد 
أعترضٍ 0 اياها بأنها كانت 
طن الاتحاد د السوقيا ..واضاف 
المتحدث ياسم الوقد القرنسى 
الذى كشف عن تلك التقاصيل 


- قائلا ان ميتران كان .يعتقد بأن 


مؤتمر القمة هذا لم يكن المكان 
ولا الوقت المناسب لبيحث مثل ذلك 
الموضوع السياسى البالغ 


الحساسية ألا وهى تصب 
الصواريخ النووية الامريكية 


الجديدة فى اورويا الغريية . ويبدو 
ان رئيس وزراء كند! ومستشار 
المانيا الغريية قد شاركا ميتران 
وجهة نظره هذمو لكنهم قى النهاية 
واققوا جميعا على اصدار البيان 
النهائى المذكور بعد تعديل 
مسودة ريغان .. قلقد صرح 
متحدث ياسم الوفد الكندى ان 
ترودى قد اصيب يخيية أمل من 
نصب تلك المسودة لأنها لم 
نتضمنتعهدا واضحا وقوياباجراء 
مفاوضات جدية للحد من انتشار 
الاسلحة النووية بين واشنطن 
وموسكو ولذلك تم اضافة العبارة 
التالية الى مسودة ريغان : (اننا 
نعتقد بأنه يجب علينا ان نستمر 
يآجراء محادثات جادة للحد من 
انتشار الاسلحة النووية) .. ويعد 
مسودة ريغان المعدلة) . 

ولقد اك الحلقاء الغربيون قى 
بياتهم المذكور على استعد اددهم 
لاجراء محادثات ذات مغذى مع 
السوفيت للحد من انتاج الاسلحة 
النووية وخاصة المتوسطة المدى 
منها ودعوا الاتحاد السوقياتى 
للمساهمة يشكل بناء من اجل 
نجاح هذه المحادثات .. كما اكد 
هؤلاء الحلفاء انهم لن يستعملوا 
الاسلحة التى يمتلكونها الاه 
لاغراض دفاعية وخاصة للدفاع 
عن الحرية فى البلدان 
الديمقراطية فى العالم ولردع اى 
تهديد يالحرب والعدوآن تقوم يه 
احدئ الدول ضد هذه البلدان فى 
الوقت الذى يتعهدون فيه بتكديس 
كلا نفوذهم السياسى من اجل 
ابعاد شبح الحرب عن العالم. 

والجدير بالذكر هنا أن 
الولايات المتحدة الامريكية تخطط 
لنصب صواريخ تووية جديدة 
متوسطة للمدى فى غرب أودويا 
فى نهاية العام الحالى ويبلغ عدد 
تلك المسواريخ "2 صاروخًا من 
طراز يرشنغ " وكروز . اما الدول 
التى ستستقيل تلك الصواريخ 
لزرعها قوق ارلهيها قهى بريطانيا 
المانيا الغربية ‏ وايطاليا ‏ 
الاعضاء فى حلف شمال الاطلسى 
ومن - اللقروض أن يتم توجيه تلك 
الصواريخ نحو اهداف داخل 
الاتحاد السوفياتى وذلك لمواجهة 
الصواريخ السوفداتية الموجهة 
ضد أهداف قى اورويا الغربية. 

وهما يذكر هنا أن الاتحاد 








ا ااا ااا ا ال ا 000 


د عر مل ٠.‏ جاج لجل مد غروة هارم كلدك ديعت تجا و7 ا وارايي ره ع د لطي ون ٠:‏ بلدا 11 رار بج جيحيو ويدار 


السوفياتى كان قد حث الدول 
الاوروبية الغربية المعنية على 
رفض نصب تلك الصبواريخ 
الامريكية فوق اراضيها . 
هددت موسكى يأتها ستخئصب 
المزيد من الصواريع السوفياتية 
المتوسطة ل فى أورويا 
الشرقية فى حال موافقة تلك الدول 
على تصبي للصواريخ الامريكية 
الجديدة. 

31 138 39 21 ئلا :33 10 :11 133 85 إلقل 


البيان الاقتصادى: 

وفى يوم الاثنين 7١‏ آيار 
اصدر المشتركون فى مؤتمر 
:وليمسبرغ بيثنا ختاميا اكدوا فيه 
ان العالم يتجه نحو الانتعاش 
الاقتصادى وتعهدوا بأن يتعاونوا 
فيما بينهم من اجل دعم ذلك 
الانتعاش واضاف البيان يقول 
(لقد عانت مجتمعاتنا فى السنوات 
الماضية ازمة اقتصادية تمتلت فى 
سيطرة الركود الاقتصادى . 
ولكن هذه المجتمعات اثبتت انها 
قادرة على احياء اقتصادها من 
جديد .. واضاف هذا البيان يقول 
ان دلائل الانتعاش تتمثل 
باتخفاض معدل التضخم المالى 
وهبوط معدلات الفائدة وزيادة 
الانتاج .. ولقد جاء هذا البيان 
الذى اطق عليه اسم بيان 
وليمسيرغع حول ٠.‏ الانتعاش 
الاقتصادى) ليرّكد وجهة نظر 
الرئيس ريقان القائلة ان الطريق 
الامثل للتقليل من العجز المالى 
لميزانية الدولة يتمثل فى العمل 
على تخفيض التفقات الحكومية 
ولقد اكد السبان على أن الاستمرار 
بتحقيق الانتعاش الاقتصادى 
بحتم أيجاد حل اساسي لمشكلة 
البطالة.. 


. والجدير بالذكر هنا ان الرئيس 
القرنسي فرانسوا ميتران ورئيس 
وزراء كندا بير اليون ترودى 
اللذين يعتبران من اكثر منتقدى 


سياسة واشتطن الاقتصادية قد ' 


بدا يقتتعان بسلامة وجهة نظر 
ريغان الاقتصادية .. فلقد اعلن 
السيد ترودو معلقا على نتائج هذا 
المؤتمر قائلا (انه نجاح كامل لم 


رئيس صندوق ابوظبى للاتماء: 





قرضا لاريعين دولة مقدارها 
اكثر من  ,٠/‏ مليارات درهم 


قال الشيه سور بسن محصد رئيس ديوان سمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 
ونائب رئيس مجلس ادارة مسندوق ابوظبى للاثماء الاتنصادى العربى ان دولة 
تعتر نموذجا مثاليا كبلد يتمع الفلسفة الاسلامية في مساعدة الدول 
الننامية انطلاقا من احد المبادىء الاسلامية الاساسية وهى تقديم العون بغض النظر 


الامارات 


عن الارياح الاقتعسادية. 


واشمار الشيِخ سور ف مقدمة تقرير الصندوق للعام الماضى ال 
با مشاكل النانقة التو واجهتها وما تزال تواجهها العديد من الدول الفقيرة نكيجة 
الوضم الاقتصادى العامى الذى يعانى من الكساد واستمرار زيادة نسبة العاطلين عن 


العمل والمعد لات العالي لاسعار الفائدة 


وسغر مس استمرار بعض الجهات في الدول الحسناعية والاعلام الغربى فى الحديث 
هى التى خلقت هذه المشاكل وطالب خبراء المال 
والاقتصاد العرب بالرد عنىي هذه الحملة مؤكدا عل. اهمية تدعيم التعاون والتنسيق بين 
الدول النامية بعد ان اثيد. حوار الشمال والجتوب فشله فى حل اى شىء 

وقال الشيح سرور بن محمد ق مقسدسسة التقرير ان الوقت قد حان لان تقوم الدول 
النامية بانشاء سياسات تخدم تقدمها الاتتصادى والاجتسماعي وبعيدة عن كل 
الضخوطات السياسية والاقنصادية الخارجية. 

واضان انه من قدا المنطلق فان الدول العربية المصدرة للمترول يمكن ان تقيم 
علاقات متوازنة وعادلة مع الدول النامية مشدرا الى المساعد ان الهائلة التى قدمتها هذه 
الدول ومن ببمها دولة الآمارات الى الدول الفقيرة. 

وجاء ف التقرير السنوى الذى نشر احد! ان حسندوق ادوظي قدم متذ انشائه عام 
وحتى نهاية العام الماضى 85 قرضا لاريعين دولة مله مقدارها اكثر من 0* 


عن ان الزياداتِ في اسسعار النفط الخام 


مليارات درهم 


كما اشرف الصددوق على أدارة سشاريع تموليا حكومة ابوظبى يفدرها اكثرمن 5.5 
مليار درهم بينما ساهم الدسندوق بتقديم اكترص 1.١‏ ملبار درهم على شكل مسساعدات 


فنية للعديد من الدول النامية 
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يشيق له مثيل) أما الرئيس متيران 
فلقد قال (اتني اشعر 


'ياأئتثنااتجِرنا عملا 


ليس فقط لمصاحة الدول المشتركة 
في هذا المؤتمر وانما لمصلحة 
العالم اجمع ) . 
ولقد جاء فى هذا البيان ان 
زعماء الدول الصناعية الغربية قد 
بحثوا بالتفصيل المواضيع 
التالية : 

اولا : ارتقاعسعر الدولار 
وتأثير ذلك على الأسواق الاورويية 
والعالمية . 

ثائيا : المبادلات التجارية 
وحركة الاسواق قي الدول 
الصناعية غير الشيوعية . 

ثالثا : الوضع المالي العالمي 
والديون المستحقة على الدول 
النامية والمساعدات 
تقديمها الى تلك الدول . 

رايعا : تدعيم الانتعاش 
الاقتصادىي العالمي عن طريق 
ايجاد اسواق مفتوحة وازالة 
الحواجز التجارية بين دول العالم . 

خامسا : مراقبةسيلان الموارد 
الاقتصادية وتوجدهها يما .يخدم 
سلامة الاقتصاد العالمي والتركيز 
على تقديم المساعدة للدول التى 


اأصييت باضرار جسيمة نتجية 










للركود الاقتصادي خلال السنوات 
الماضية ٠‏ 
سادساً : العمل على تطوين 


استعمال التكنولوجيا الحديثة 
لتدعيم الاتنتعاش الاقتصادى 
والتبادل التجاري والقضاء على 
البطالة . 8 

سايعاً : تنشيط العلاقات 
الاقتصادية مع دول المحسكر 
الاشتراكى :الاتحاد السوفياتى 
ودول حلف وارسو) بشرط الا 
يتعارض ذلك مع المصالح الامنية 
للدول الديمقراطية . 

وهكذا اسدل الستار على 
اجتماعات القمة التاسعة والتى 
تعتبر نتائجها انتصارا كييرا 
للرئيس رونالد ريفان على امل 
انعقاد مؤتمر القمة العاشر في مثل 
هذا الوقت من العام القادم قى 
بريطانيا - 
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فو 


سياسي اقتصادي 7 
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د رد 


انخضاض إيرادات مَيزاشة دولة الإامارام لمنا العام 


سحلت الايرادات المقدرة فى 
مشروع الميزانية الاتحادية لدولة 
الامارات العربية اللتحدة للعام 
الحالى والتى اقرها مؤخرا مجلس 
الوزراء انخفاضا يبلغ ثلاثة مليارات 
و55.4١‏ مليون درهم عن الايرادات 
الفعلية لميزانية العام المأمى وفقا 
لارقام اخر العام بينعا سجل اجمالى 
حجم ميزانية العام الحالى انخفاضا 
بسيطا عن الانفاق القع ل من 
ميزانية العام الماضى ييل 251.5 
مليون درهم. 

وجاء ان الايرادات المقدرة 
لميزانية هذا العام تبلغ ١7.5‏ مليار 
درهلم متها ه.,؟ 
مليازات مسن :اتسوطين 
وثلاثة مليارات من دبى و٠‏ - ؟ مليون 
درهم ايرادات وزارات بينما كانت 
الايرادات الفعلية لميزانية العام 
المماضى حتى تهاية العام 3 امليارا 
و5,4: مليون درهم منها ١6‏ مليارا 






ْ ا 0 





الشيخ حمدان بن رايد 
وزدر مالية الامارات 


127,7 مليسونَ درهم مساهمات 
أميارات و797.6 مليون د 

مساهمات اخرى اما اذا قورنت 
ايرادات العام الحالى بالايرادات 


التى كانت مقدرة لميزاتية العام 
الماضى عند اصدارها فان 
الاتتقاض يبلع سيعة مليارات 
و82.3/ مليون درهم حيث أن 
الايرادات المقدرة لميزاتية 1341 
كانت تيل -؟ مليارا وارة/ا؟ 
مليون درهم 

ويذكر ان حجم الاتقاق الفعلى 
من ميزانية العام الماضى اليالغ 
حجمها 72.1 مليار درهم يلع حتى 
تهاية العام ١5‏ مليارا و..7584 
مليون درهم ولك طيقا لارقام 
المصرف المركزى وهوما يعتى ان 
اجمالى حجم ميزاتية العام الحالى 
البالغ 18 مليارا و" ؛ ملايين 
و١٠‏ الف درهم قد سجل انخقاضا 
بسيطا عن الانفاق الفعلى ق 15417. 

وذكر ان العجر قد ارتفع ف نهاية 


؟لعام الماضى فبيتما كان العجز المقدر 


فى ميرّائية ذلك العام عتد اصدارها 
يبلغ *.؟ مليار درهم ارتفع تتيجة 


اصدر مكتب مقاطعة اسرائيل 
ف الادارة العامة للجمارك بدولة 
الكويت عشرة قرارات بحظر 
التعامل مع سبع شركات وقرارا 
بمنع تداول فيلم سينمائى وقرارا 
آخر يرف باخرة من القائمة 
السوداء. 








وزير الاقتصاد المصر 





وقد شملت قرارات الحظر شركة 
شيويتى اندلون اليريطانية 
وليكس سيرقس كروب البريطانية 
وشركة سيلو موهان الهندية وشركة 
بى اروتكوماروشركة سيجرام 
الكندية وشركة مونسانتو الامريكية 
وشركة تينيكو كيمكل الامريكية. 


كما متعت القرارات استيراد 
مادتى «تى. داى. أيء ودام. دى. 
أي» من مجموعة شركات شيل 
كروب ومنع عرض وتداول القيلم 
السيتمائى ذو بوش مان اولويزرنج 
توايس كما شملت الققرارات رفع 
الباخرة اليونانية «تاكسى اركزه 
من القائمة السوداء. 


ٍّ العراق خلال الانام القادمة 


















































































يقوم الدكتورمصطفى السعيد وزير الاقتصاد 
المصرى بزيارة لبغداد خلال الايام القليلة القادمة.. 
تلبية لدعوة تلقاها من الحكومة العراقية مؤخرا. 
ومن المنتظر ان يبحث وزير الاقتصاد المصرى 
مع نظيره العراقى وعدد من المسؤولين العراقيين 
عددا من الال الاقتصادي ذات الاهتمام 
المشترك. 200 
وتجدر الاشارة الى ان هناك ” مليون مصرى 


قال ضاريون هنا 1 اسعار الاسهم الرئيسية 
كانت انخفضت في عمليات اتجار هادئة في يورصة 
لندن في ذات الوقت الذى اتنتظر فيه المستثمرون 
ارقاما جديدة عن الاموال قي الولايات المتحدة . 

وقد تؤدى زيادة حادة في الاموال الامريكية الى 
ازدياد في اعمار القوى الامريكية مع اتجاه عكسي . 

وانخفضت أسعار اسهم الشركات النفطية 
بحوالي بنسين عقب اعلان نتائج الريع الثاني 
لشركة شل والتى جاءت اقضل من المتوقع . 

اما في الشرق الاقصي فان سوق طوكيو شهد 
اقل الارياح في السنة الحالية من ناحية الاتجار 
نتيجة لاعداد في اليابان . وارتقع سعر اسهم طوكيو 
,” نقطة ليصل الى 105,90 نقطة . 

وانخفض مؤشر هانغ سنغ قي هونغ كونغ 7,١7‏ 
نقاط ليصل الى 79/,46 ٠١‏ تقطة . 

ألا ان عمليات الاتجار كانت كثيقة في اسواق 
استراليا قي ذات الوقت الذى انخفضت فيه أشغان 
الأسم على لوحة الاسهم تاركة مؤشر ال اورديناريز 
مخفضا 6 ٠‏ قطة ليهيط الى ١.41‏ بالا 

وتراجع مؤشر داوجوتز في وول ستريت ١.55‏ 
نقطة ليهيط الى 111/4,55 تقطة . 


4 دولة تواقق على الميزانية 
المقدمة لمفظمة الاغذئة لعامى 
1145م 

حظيت ميزانية منظمةٌ الاغذية والزراعة للامم 
المتحدة المقترحة لعامي 84/ 1140م بمواققة 
جماعية من قيل الدول النامية والمتقدمة ال 559 
التى تحضير اجتماعات الدورة الثالثة والثمانين 
للمجلس ٠ ٠‏ المتعقدة فى روما : كما حظيت الاولويات 
والاستراتيجيات التى وضعتها المنظمة هي ايضاً 
بموافقة الجميع . وخاصة المتعلقة منها يخقض 
النققات الادارية لصالح البرامج القنية التى 
ستسجل ارتقاعاً قدره 5,5 يالمائه . 

هذا وتجدر الاشارة الى أن الميزاتية المقترحة 
لعاملي 44/ 1545م تقدر ب 278,5 مليون دولار 
(بسعر - - ١8‏ ليرة أيطالية للدولار الواحد) ٠‏ مقايل 
6" مليون دولار للعامين الماضيين .. وتسيب 
التنضخم في محعظمع هذا الفارق بين الميزانيتين 
حيث تقدر الزيادة الحقيقية يحوالى ٠.5‏ بالمائة فقط 

وعند مناقشة هذا الموضوع من قيل العشاركين 
في اعمال المجلس . لاحظ مندوب الولايات المتحدة 
الامريكية . السيد نيوال ٠‏ مساعد ورّسر الخارجية 
لشؤون المنظمات الدولية ٠‏ ان الوقيقة التى اعدتها 
المنظمة والمتعلقة بيرنامج العمل والميزاتية لعامي 
45 كلم ٠‏ هى (ريما من احسن الوتائق 
المعروضة على المجلس . من حيث عمق الدراسة 
والموضوعية) . وهى تشكل (اسسا متينة) لتحضير 
برتامج عمل المنظمة بالتسبة للعامين القادمين . 
واضاق السيد نيوثل ان بلاده قد وأفقت ويدون 
تحفظ على الاستراتدجدات والاولويات التى اقترحها 
مدير عام المتظمة السيد ادوار صوما . كما انها 
تدعم بقوة جهوده الرامية الى تحسين اداء المنظمة 








'الأمر الذى يُشَيركاى ان الغلاقات بين البلدين تشهد 


تطورا ونشاطا ملحوظين '. 


يعملون فى العراق ف القطاعات المختلفة للاقتصاد 
العراقى ومن يينهم اعداد كبيرة من, الفنيين 
والمتخصصين. 

ومما يذكر ان وقدا اعلاميا عراقيا يزور القاهرة 
حاليا حيث نيحث مع المسؤولدين المصريين اوجه 






اتخقاض الايرادات ليصل الى 7,7 
متيارات درهم وفقا للنتائج الاولية 
للحساب الختامى للدولة فان العجز 
فى ميزانية العام الحالى ييلع خمسة 
مليارات 5-79 ملايين و١‏ 5 الف 
درهم أى بزيادة تبلغ 7-5 ,” مليار 
درهم عن العجز القعلى فى 15/415. 
وتوضح الارقام الرئسية 
لمشروع ميزانية العام الحالى ان 
الإتتفاضات الرئيسية فى 
الاعتمادات جاعت فى بند 
الاستثمارات المالية حيث خفض 
ينسبة حوالى 0/ باللاثة من مليار 
وكمه ملئيوتاو550 الف درهم قل 
العام الماضى الى 5 55 مليون درهم قل 
مشروع ميزانية العام الحالى. 
كما سجل يند الملساعدات 
الخارجية ف ياب الاعتمادات 
الاجمالية انكخفاضا ملحوظا فى 
مشروع ميزاتية 1947 الى ٠‏ 6ه 
مليون درهم مقايل 7,5 مليار درهم 


مساعدات دولية قدمتها الحكومة . 


الاتحادية ق العام الماضى بينما 
خصص للدقاع فى مشروع ميزانية 
العام الحالى سكة مليارات وة 86 
مليون درهم كانت النفقات الفعلية 
لوزارات الداخلية والعدل والدقاع فى 
العام الماضى ثمانية مليارات 
و415.4 مليون درهم فى حين كاتت 
الاعتمادات المقدرة ف ميزاتنية 


8 تبلع عشرة مليارات و1١.68‏ 


مليون درهم ‏ 
وقد خفضت اعتمادات 
المصروقات الثايكة الرأسمالية 


بنسبة ملحوظة من 781 مليونا و11 
الف درهم فى العسام الماضى الى 
1 مليون درهم فى مشروع 
ميزاتية العام الحالىي واعتمادات 
المثمروعات بنسية بسيطة من 
7 مليسون درهم فى العام 
الماضى الى - ١55‏ مليونا فى العام 
الحالىي وزادت ق المقابل اعتمادات 
الاجور بنسبة بسيطة من ثلاثة 
مليارات و8557 مليونا و” ؛ الف 
درهم قَ العام الماضى الى اربصسة 
مليارات و0 ؛ مليونا فى العام الحالى 
والباب الثاتى الخاص بالمصروفات 
الجارية من مليارين و5595 مليوتا 
و4لالا الف درهم عام 19485 الى 
مليارين و05١8‏ ملايين درهم فق 
مشروع ميزاتية عام 1541 م. 

وبالنسبة لاعتمادات جامعة 
الامارات فقد اتخفضت قليلا الى 
6 مليون درهم فق مشروع 
ميزاتية عام 15487 مقايل 577 
مليونا عام 1541 م. 

ويلاحظ فى مشروع ميزاتية العام 
الحالى اختقاء يند الدعم للمشتقات 
النقطية الذى يلغ 56١‏ مليون درهم 
فى العام الماضى وكذلك يند دعم 
السلع الغذائية الرئيسية. 








صندوق النقد الدولى يقدم قرضا للبرازيل 





علم فى برازيليا ان البرازيل 
وصندوق النقد الدولى انتهيا مؤخرا 
من بحث افاق الاقتصاد اليرازيلى 
بالنسبة لعام 1585 فى اطار اتفاق 
وقسع هذا العام يين هذا البلد 
وصندوق التقد الدولى. 

واعلن توماس ريسمان رئيس 
بعشة صتدوق التقد الدولى ان هناك 


اثفناقا فى وجهات النظرحول جميع 


التقاط التى دنبت باستثتاء بعض 


والحكومة البرازيئية يتوقعان معدل 
تضخم تيلغ نسبته مائة وخمسين ل 
المائة بالنسبة لعام ١947‏ وخمسين 
فى المائة فى عام 19/84 وقد يتخفض 
العجز فى القطاع العام الى الصفر. 
وكان صندوق النقد الدولى قد 
اوقف فى شهر مايو ا ماضى دفع الجزء 
انثا ان يمن قرضل 
قيمت-ه 8.3 ملي ارات 
دولار للبرازيل بسيب عدم احتزام 





:جنققاتط نتن الال اذ تقد . الطقفةة!!خطةة نات حطلاة :نوت .١‏ #هد.نالثانيا إل نكل 


الامارات شفع 11 اهانار طن مترى هن غاز البترول 


المسال 


774 ا “11 ليف ا رز بنجو اف انف ةلط قالط لق اتفال 771/1 للف 17011 


بلغ انتاج شركة ايوظبى لصناعات القاز المحدودة «جاسكوء خلال العام الماضى 7.577 مليار طن مترى من 


غاز البترول المسال. 


وجاء ف تشرير الشركة السنوية الذى صدر ف ايوظبي مؤخرا ان هذا الانتاج جاء منسجما مع سياسة 
الامارات ف المحافظة على الثروة البترولية وعدم اهدار الغاز المصاحب يحرقه كما كان متبعا فى السابق. 

واويضح انه كان يتم حرق ما يزيد على مليارى طن مترى من الغاز المصاحبي سنويا قيل انشاء شركة جاسكو 
عام 151485١‏ التى اصبحث تستفيد من هذه الثروة. 


واشار التقرير الى ان نسبة واحد بالمائة ققط يتم حرقها اى بمعدل ٠‏ 


١3‏ طن مترى شهريا. 


وذكر التقرير ان انتاج الشركة من الفاز.المصاحبء يلغ نحو 185.» مليارطن مترى فى عام 1947 بزيادة 
قدرها 5 © الف طن مترى عما كان متوقعا. 

وقال التقرير ان عمليات انتاج الغازتتم فى مشروع الرويس الضخم الذى بلغت تكاليف انشائه ”.١‏ مليار 
دولار وهمومن اضخم المشروعات التى نفدذتها الامارات. 

واوضع ان مصنع «يوحصاء انتج فى العام الماضى نحو ١.١54‏ مليارطن مترى من الغاز المسال فى حين انتج 
مصتع ٠«عصبء ١,١‏ مليارطن مترى من سائل القاز الطبييعى. 

اما مصتع «باب» فقم انخفض اتتاجه الى ١.‏ مليارطن مترى اى بتسبة د, بالماثة واريجع التقرير هذا 
الانخفاض الى أوضاع السوق اليترولية الدولية والتى ادت الى انخقاض انتاج النفط الخام فى هذا الحقل. 

وذكر التقرير ان عدد السفن التى تم تحميلها يالغازمن الحقول الثلاثة خلال العام الماضى بلغ ٠‏ 5 سفينة 
منها 7 سقينة تحمل الغاز المسال و؟؟ سفيئة تحمل انواعا اخرى من الغان . 





في مؤتمر التنمية الصينى الدولى لعام 87: 


تايبيه - خاص ١للرياض»:‏ 

تحدث الرئيس السينى شياتغ 
شينغ كوو خلال مؤتمر التئمية 
الصينى الدولى لعام 1541 فقال 
ان بلاده آلت على نفسها المضى ق 
تحقيق تقدمها العلمى والتقتى 
خدمة لنفسها ولغرض مساعدة 
الدول النامية. 

ومما يذكر ان نحو ١15‏ بلخثا 
من نحو ؟ بلدا بالاضافة الى 
العلماء الصينين قاموا بحضور 
هذه الندوة. 

ودعا الرئيس شيانغ العلماء الى 
تركيز جهودهم وخبرتهم على 
مساعدة الحكومات فى وضع 
اللشاريع العلمية والتكنولوجية 
موضع التتفيذ لخلق مستقبل 
افضل للشعوب. 

وقال معظم العلماء الذين 
حضروا هذا المؤتمر بأن تركيز 
الدول على خلق النظم الاعلامية 
السليمة داخل بلداتها هو خيرلها 
وابقى من استيراد خيرة الكمبيوتر 


التفضيلات واشار مصدر غير رسمى 
الى ان صتدوق التقد الدولىي 





وفي هذا المجال ؛ لفت السيد امير خليل , 
مندوب السودان الديمقراطية انتباه الحاضرين الى 
(المشكلة المتقاقمة التى تواجهها الدول النامية , الا 
وهى أن (منظمة الاغذية والزراعة تتواقر لديها 
الامكانات الفنية الهائلة التى يمكن وضعها في 
خدمة الدول المحتاجة) . 

وتوالت الوفود قي التعليق على هذا الموضوع 
حيث أكد مندوب الهند أن هذه الزيادة الضئيلة في 
الميزانية لا تواكب رّيادة السكان قي العالم يصفتهم 
المستقيدين الرئيسيين من مساعدات المنظمة . 
كما اشار مندوي اليرازيل الى ان الميزانية 
المقترحة تتسم بالحكمة والتوازن حيث انها تأخذ 
بعين الاعتبار احتياجات الدول الفقيرة من ناحية 
والمشاكل المالية التى تعترضها من ناحية اخرى . 
وتاشد مندوب الصين اعضاء المجلس ١‏ الموافقة 
بالاجماع على المقترحات الموضوعة امامهم لانها 
اذا كانت تعتير غير كاقية بالتسبة لاحتياجات الدول 
للنامية ٠‏ فهى نتسم بالواقعية ٠‏ نظرا للظروف 
الاقتصادية الصعية السائدة قي العالم حاليا ‏ 

وايدى المجلس موافقته التامة ودعمه المطلق 
لبرتامج التعاون القني ٠‏ كركيزة اساسية لعمل 
المنظمة الميداني . ومن المعلوم ان الزيادة 
للمقترحة في موارد البرنامج تقدر ب 25 . لمجابهة 
طليات الدول التامية للمساعدات العاجلة والتدريب 
والاستشمار وحالات. الطوارىء ؤغيرها من 
المساعدات الانمائية . وفي الوقت الذى ابدت فيه 
الولايات المتحدة الامريكية التحقظ عن موقفها 
النهائي حتى يتم برقامج عمل وميزانية المنظطمة في 
شكلها النهائي في الخريف القادم ٠‏ عبر السيد 
نيوال عن امله قي أن تحظى هذه الوبيقة بمواققة 
(جميع الدول الاعضاء قي المنظمة) ‏ 

واضاف السيد تيوال أن بلاده واعية كل الوعى 
يصعوية (التوقيق بين مصالح واهتمامات جميع 
الدول الاعضاء في المتظمة) . وعبر عن قثاعته من 
أن السيد صوما (قد بذل كل.ما في وسعه في هذا 
المجال ... وتوصل الى حل متوازن ومقبول لدى 
جميع الاطراق) . 

وهذا واشادت الدول الاعضاء فى المجلس 


٠‏ يجهود مدير عام المنظمة الرامية الى تحويل اقصي 


ما يمكن من موارد لدعم الاتشطة الفنية 
والاقتصادية بدون ادخال اية زيادات على الميزانية 


العامة . 
وجدين بالتكر . ان الاقتراحات التى تقدم يها 
السيد صوما. تحتوى على تخقيض في النققات 


الادارية اليقدر باكثر . هن 2 ملابين من الدولارات) 
وذلك بالغاء - 4 وظيفة ٠‏ لتصل نسية الميزانية 
المخصصة للوظائف الى 08 بالمقارئة ينسبة ال 
7 التى كانت عليهامنذ عشر ستوات مضت . كما 





ستخفض مخصصات اليرامج ذات الاولوية الدنيا 


يحوالى 7 ملابين دولار ٠‏ اكثر مما كانت عليه الآن ٠»‏ 


لدعم البرامج الفنية . 





ارتفاع طفيف في معدلات 
التضخم في يريطانيا 
لفدن - اظهرت احصائيات حكومية نشرت ان 
معدل التضخم في بريطانيا ارتقع بمقدار طقيف 
ليصل الى ",؛ بالماثة في شهر بوليو مقارتة مع 
/٠؟‏ بالماثة في شهريوتيو الذدى سبقه وذلك في اول 
زيادة منذ شهر فبراير الماضى 
ويين مؤشر اسعار التجزئة ان الزيادة بمقدار 
6 0 شهر يوليى تعود الى الارتفاع في معدلات 
أسعار البنزين . 
اد الارقام التى نشرتها وزارةالتوظيف ان 
التضخم لن يرتقع بدرجة كبيرة خلال الشهور 
القليلة القادمة . 
ويؤكد أن 4,7 يالمائة ان يريطانيا ازالت واحدة 
من ايرز الدول الغربية قي التحكم بالاسعار . 
ويلغ معدل التضخم في سويسرا 5.5 يالمائة 
وقي الولايات المتحدة ”,١6‏ يالمائة والمانيا الغريية 
ثلاثة بالمائة وفي اليايان 7)؟ بالمائة 


يسيب النقص الغذائي والظروف 
غير المواتية للزراعة 3 
فرديق عمل المنظمة يقترح تقديم 
٠‏ مليوئن آ للمساعدة 

روما : قدم قريق العمل المعنى بافريقيا تقرير 
الحالة رقم 3( عن الاوضاع القذائية في هذه 
القارة واقترج تقديم ما يقدر بنحو ٠٠١١٠‏ طن 

من المعونة الغذاتية الاستثنائية الى ١4‏ بلدا من 
مجموع 18 بلدا أفريقيا متضيررا . 

وكأن السيد ادوار صوما العدير العام لمنظمة 
الاغذية والزراعة قد' شكل قريق العمل هذا بصورة 
مشتركة بين المنظمة ويرنامج الاغذية العالمى في 
ابريل ‏ نيسان ‏ لاستعراض حالة الامدادات 
الغذأئية ورصد انتاج الاغذية الاساسية في عدد من 
الدول الافريقية التى تواجه نقصا غذائياً يسيب 
الظروف غير المواتية للزراعة . 

وقدر قريق العمل ان هناك حاجة لتحو ٠١‏ مليون 
دولار للمساعدة في اتعاش انتاج المحاصيل 
الغذائية' وحماية الثروة الحيوانية من الامراض 
بالاضاقة الى اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة 
لمواجهة حالات الطوارىء فى المستقيل . 

وذكن القريق انهفيما يتعلق بغرب افريقيا (تتركز 
ألات نقص الاغنية اساسا فى كل من تشاد غاتا . 





هذا البلد لبنود الوفاء يالقرضص الذى التى قد 
وقع فى شهر فيراير الماضى. 


للمشاكل التى تعاتى منها كل 







موريتاتيا ٠‏ السنغال نتيجة لعدد من العوامل 
المعاكسة التى اضرت بالزراعة في 79/1 و15417م 
وفى غانا . اكدت بعثة اوفدتها عدة جهات متبرعة 
في مايى ‏ ايأر ان (معظم انحاء البلاد تعاني من 
حالات نقص واسع في الاغذية) . 

وفيما يتعلق بجنوب القارة الاقريقية , دكر فريق 
العمل في تقريره أن كلا من بوتسوانا وليسوتو 
وموزامبيق وسوازيلندا وزامييا يحتاج الى معونات 
غذائية خارجية ليرنا 
وموزامبيق وسوازبلندا وزامييا يحتاج الى معونات 
غذائية خارجية لبرامج الاغاثة وسد العجز في 
الامدادات . اما بلدآن الاقليم الجتويي الاخرى 
قتواجه صعويات نتعلق بالامدادات او من المتوقع 
أن تواجه هذه الصعويات في المستقيل القريب . 

ويالنسبة لقطاعى الزراعة والثروة الحيوانية , 
اقترح قريق العمل توقير ميلغ قدره 77,76 مليون 
دولار كدعم دولى لمساعدة المزارعين قي ؟١‏ بلدا 
من بلدان الاقلدم قي جهودهم من اجل اتعاش 
الانتاج الغذائي . ويالاضاقة الى ذلك اوصي الفريق 
د و التكميلية 

تنفيذ حملات التحصين قي حالات الطوارىء , 
ولاسيما ضد الطاعون البقري . 

واقترح كذلك توفير مبلغ 2,27 مليون دولار 
المت اداه > لوا يز برطازها يسا الطوارىء 
في ٠١‏ بلدان ا 

وكان السيد 0 قد وجه نداء الى المجتمع 
الدولي ٠‏ في 7 مايى ‏ ايار ‏ لتقديم دعم اضافي 
الى لبد الاقريقية المتضررة يسيب الجفاف 
الذى اجتاحها في العام الماضى والظروف الجوية 
غير المواتية التى سادت خلال الموسم المحصولى ٠‏ 
والقلاقل والاضطرابات الاهلية النى شهدتها . 

واستجابة لهذا النداء . ايلغ السيد ادغار ييزاني 
ثيابة عن المجموعة الاقتصادية الاوروبية ٠‏ المديى . 
العام بان المجموعة تشاطره تماما القلق بشان 
الاوضاع الخطيرة التى يشهدها العديد من البلدان 
الافريقية . ورحب السيد بيزاني . عضو الهيئة 
الاورويية ٠‏ بقكرة تشكيل فريق العمل وذكر ان 
المجموعة قد وافقت خلال الشهر الماضى على عدد 
كبير من مخصصات الطورىء فيشكل اغذية ودعم 
نقدى وانها تبحث اتخاذ اجراءات أخرى . 

واعترافا يالاوضاع الخطيرة التى تحيق بالبلدان 
الاقريقية . خصصت الولايات المتحدة مبلغ ٠١‏ 
عليون دولار لتقديم معوتات غذائية أاضافية 
ومساعدات تكميلية ولاسيما لبلدان جنوب القارة 
الافريقية . 

واوضح فريق العمل في نقريره أن نوصياته 
تتعلق بالاحتياجات الاستثتائية التى تختلف عن 
المساعدات الاتثمائية العادية التى تقدمها المصادر 
القطرية والدولية . 

وتجدر الاشارة الى أن البلدان الافريقية الثمانية 
عشر المتضررة هى : بيثان . يوتسوانا . كاب فيردى 
وجمهوريةاقريقيا الوسطى . تشاد . اثيوييا . غانا . 
ليسوتو . مالي . موريتاتيا . موزامبيق ؛ الستقال , 
الصومال . سوازبلندا ٠‏ تنزاتيا » توغو ‏ زامييا 
وزيميابوى . 


تعجرّعن ايجاد الحلول 










0 الرتمس ا ل عا لى مساعدة بلاده للدول . 
ْ . الخاممة فى الحقل التقنى 0 


دولة. 

واما فى مجال البصريات 
الكهريائية فقد اقترح العلماء 
تطوير استخدام جهود الابحاث 
ومعلوم ان دكتور شاو جوى لين 
وهو عالم صينى يعمل ف حقل 
الطيران القضائى فى امريكا دعا 
جمهورية الصين لزيادة استخدام 
الليزر كسلاح للدفاع عن اليلاد 
سواء ضد الصواريخ العدق او 
الطائرات المهاجمة. 

وكان شاو قد عمل ضمن 
مشروع صاروخ «هانتر كيلر» 
الامريكى المتطور العامل على 
اشعة ليزر والذى يمكن اطلاقه من 
السقن الفضائية وقال شاوان 
سرعة الليزر اسرع من اى صاروخ 
وانه من السهل جدا تصيد 
صواريخ الاعداء بواسطة اشعة 





الليزر كالطيور. 

ودعا العالم لو ماوهنغ الى 
استخدام اشعة ما فوق 
البنفسجيةف العديد من 
القطاعات الصناعية كالنسيج 
والصلب والتجهيزات الطبية 
ومصائد الاسماك ومكافحة حرائق 
الغابات وغيرها. 

وكان هسو شيو مدير عام ورارة 
الصحة فى جمهورية الصين قد 
دعا العلماء الطبيين الى تركيز 
جهودهم على ايجاد العلاج الععال 
لثلاثة امراض هى تصلب 
الشرايين والتهاب الكبد والسرطان 
وحيث ذكر ايضا ان حكومة تايوان 
تركزجهودها على تحقيق التقدم 
العلمى فى كل مجال وخاصة فى 
الحقل الطيى لغرض تحقيق تقدم 
البلاد المرتجى. 


تاقلات النفط تزداد امنا 


”والتنوث النفطى يتخفة 


لندن - رويتر: 

يقول خبراء الملاحة هنا ان 
ناقلات النقط تزداد امنا وان التلوث 
النقطى ينخفض ف العالم على الرغم 
من كارقة نهاية الاسبوع الماضى 
عندما انشطرت تاقلة نفط اسباتية 
عملاقة فى اعقاب حريق كبير على 

وقال خبراء الملاحة وخبراء 
الامان ان انشطار الناقلة كاستيلو 
دى بلفر التى يبلغ وزنها 178,483717 
طنا لم يتسبب ف اثارة الشكوك فيما 
يتعلق بحجم الناقلة اوتصميمها 
واضافوا قولهم ان هذه الحوادث 
نادرة جدا. 

وقال احد الخيراء ان المسائل 
المتعلقة يامان الناقلات والتلوث قد 
اثييت بالفعل والمطلوب هذه الايام هو 
تنفيذ وفرض الاجراءات التى تم 
اتخاذها بالفعل او التى ستتخذ.. 

واضاف الخبير قوله انه مع 
مضى الوقت ومع خروج الناقلات 
متوسطة العمرالتى بتيت فى 
الستينيات والسبعينيات من الخدمة 
قان سجل الامان لاسضول العالم 
من الناقلات سوف يتحسن. 

وعلى الرغم من ذلك فان خبراء 
الامان سوف يدرسون بدقة تقرير 
التحقيق المنتظر فيما يتعلق بالكارثة 
التى اصابت الناقلة الاسبانية 
لمعرفة بعض التفاصيل الجديدة 
بشأن تحسين الامان على الناقلات. 

وقال افراد طاقم الناقلة الذين 
عادوا الى مدريد على متن طائرة اتهم 
لايعرقون سبب الكارثة التى 


يوليف تشترا 


ينخفض ف العالم 





اسفرت عن فقد ثلاثة رجال. 

وكانت الناقلة تحمل شحنة كاملة 
من النفط مما يعنى أن صهاريجها 
كانت خالية من الغازات المتفجرة 
التى كانت تعتير فى الماخى من اشد 
الاخطار التى تهدد التاقلات. 

وكانت كاستيلودى يلفر سفينة 
عصرية مسجلة ف عام 13174 ومن 
شبه المؤكد انها كانت مزودة بتظام 
داخلى لضخ الغازات غير الضضارة الى 
صهاريج خالية او مملوءة جزئيا لمنع 
تكون الغازات القابلة للاشتعال. 

ولكن احد المصنادر الذى شدد 
على انه لا يعلم شيثا عن ظروف 
كارشة الناقلة الاسبانية قال انه من 
المحتمل دائما ان تتعطل مثل هذه 
الانظمة المعدة لضخ الغازات. 

ونظام ضخ الغاز يعد مثالا على 
اجراءات الامان التى ظهرت خلال 
الستوات العشر الماضية ومثال اخر 
هو القاعدة التى تتطلب تصميم 
صهاريج التقط بحيث تكون بعيدة 
عن جوائب السفينة للحد من 
المجازقة ينشوب حريق اووقوع 
انقجار فى حالة التصادم. 

وجاء ف تقارير شركة لويد للتأمين 
ان ”١‏ ناقلة اعتبرت مفقودة فى 
اليحر فى العام المساضى مم حدوث 
خمس حالات تلوث نفطى. ومن بين 
هذه الناقلات ١54‏ ناقلة فقدت بسبب 
الحرائق او الانفجارات واريع 
ناقلات فقدت في الحرب ونشاقلات 
اخرى غرقست اوجن حت اوتم 
الاستغناء عنها يعد اصصسايتها 


يأضعرار جسيعمة . 


ك فى منظمة الدول المنئجة للتصدير 


صرح متحدث باسم وزارة الصصاعات الثقيلة يماليزيا ف كوالالمبور 
ان بوليفيا التي تعد الدولة الرابعة في العالم فى انتاج القصدير قررت 
الاشتراك في منظمة الدول المتتجة للقصدير . 
وصرح المتحدث الرسمى بان سفارة بوليفيا فى كوالالمبور ايلفت القرار 
يوم السيت الماضى الى حكومه ماليزيا وجدير بالذكر ان ماليزيا عضو 
مؤسس ف منظمة الدول المنتجة للقصدير. 
وقد قررت السدول السبع الكبرى المنتجة للقصدير ف العالم وهم: 
ماليزيا واندوتيسيا وبايلاتد ويوليقيا واستراليا وزائير وتيجيريا ف شهر 
ماربس الماضى ف لندن اتشاء هذه المنظمة وقد وقعت الدول الثلاث المنتجة 
القصدير فؤجتوبشرقي اسيا اتفاق تأسيس منظمة الدول المنتجة 


للقصدير فق السايع من يونيو الماضى ف باتكوك ومن 


المقرر أن تيدا المنظمة 


انشطتها في السادس عشر من اغسطس الجارى. 


واضاف المتحدث ان يوليفيا التى 


الاتقاق فى بانكوك قررت الاشترا 
لصالح الدول المنتجة. 


من المقرر ان توقع قربيا على هذا 


تراك ف منظمة الدول المنتجة القصدير وذلك 
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الممثل الاقليمى لليونسكو بالدوحة «للرياض. 








هناك مجالات تعاون واسنعة . ونتعاون مع وزارة المعارف وجامعة الملك فيصل 





تعاون ملكتب الدوحة. ومكتب التريبية العريى 
بالرياض ق3ْ العديد من اليرامج والانشطة الثقافنة 


تقوم منظمة اليونسكو العالمية 
بجهود طيبة ف البلدان العربية, 
وخاصة ف دولِنا العربية 
الخليجية..' وزيادة فى حرص 
المنظمة.. على تكثيف جهودها فى 
الملنظمة انشىء مكتب اقليمى 
للمنظمة بالدوحة,. لكى يواصل 
الحنسيق والدعم المتبادل بين 
المنظمة دول الخليج العريية. 

وقد التقت «الرياضء بالدكتور 
محمد الشيينى الممثل الاقليمى 
اليونسكو بالدوحة. لتقف على 
النشاط القائم حاليا بين المنظمة 
والدول الخليجية. والتنسيق 
المستمرء من اجل الحصول على 
الخبرات الدولية, والالمام بكافة 
اليرامج التى تهدف الى مزيد من 
التعاون البتاء ف كاقة المجالات 
العلمية والتربوية. والثقافية؛ وى 
مجالات الاعلام». فضلا عن حرص 
المدير العام لليونسكو السيد احمد 
مختار امبو يزيارة المتطقة من حين 
الى آخر. وكانت اخر زياراته للدوحة 
فى اواثل توفمير11/475. حيث 
شارك فى الاحتقال بتدشين مختبر 
البحار الذى اسيمت اليونسكوق 
ينائه يقدر كيير من الخبرة والدعم 
العلمى. 

تعاون ثقاق تريوى 

وفه لقساء (الرياض) 
بالدك تور الشبيتى اعطى 
للحسة عن النشاط الذى تم حتى 
الان من قبل مكتب الييوتسكو 
بالدوحة. والاهداق التى تحققت 
حتى الان فقال: منذ اتشاء المكتب 
الاقليمى لمنظمة اليوتسكوق 
الخليج فى عام 15175 بالدوحة, 
تعاونت اليونسكو تعاوتا مثمرا مع 
وزارات التربية والتعليم والاعلام 
ومراكز البحوث العلمية والجامعات 
ف يرامج ومشروعات تتصل 
بتطوير التعليم» » وتدعيم اليخوث 0 
التربوية منها والعلمية : بجِاتَبُ 
عمل او اقامة مؤتمرات وحلقات 
بحث واجتماعات للتدريبٍ على 
مخظف المستويات. 





وان الهدف من انشاهء هذا 


المكتب. هوتسهيل الخدمات التى 
تقوم بها منظمة اليونسكو للدون 
العربية فى الخليج, ومتها ارسال 
الخبراء الدوليين والمستشارين. 
وأرسال اليعثات الى الخارج» هذا 
علاوة على ان المكثب يتعامل مع 
مكاتب المتظمات الدولية والاقليمية 






آلتى : توجد ف هذة المتطقة. 
أخبراء لدولة قطر . 

ومن الجهود التى تمت ف توثيق 
التعاون بين منظمة اليونسكو. 
وحكومات دول المنطقة. مشروعاث 
وبرامج فق دولة قطر. وهى الدولة 
التى تستضصيف هذا المكتب, 
تزويد جامعة قطربالخيراء 
الدوليين فى مجالات تطوير المناهمج 
والمقررات الدراسية. والرياضيات 
الحديقة,؛ وشؤون المعلوبات. 
والمكتبات والتوثيق والاقتصاد 
المنزى. وتكنولوجية التعليم وغييها. 
هذا بالاضاقة الى خيراء دوليين ف 
يناء الجامعة. وتزويدها يتحدث 
المعدات والاجهزة العلمية 


كما ان اليونسكو وارشات 1 


العديد من المستشارين الى ؤزارة 
الاعلام ووزارة التربية والتعليم ف 
قطر. 
تعلون وثيق مع المملكة 
اماق المملكة العربية 
السعودية. فان تعاؤن اليونسكو 
كان وثيقا منذ اشتراك المملكة 
كعضو عامل فعال فى منظمة 
اليونسكو 
فا مملكة دائما ابدا سباقة الى 
شيق علاقاتها مع منظمة 
لوكو فى الكشيرمن المينادين 
التريوية والاعلامية والعلمية 
والثقافية . 1 
ونتيجة لهذا! التعاون. فان 
منظمة اليونسكو. بالتعاون مع 
اليرنامج الانمائى لهيئة الامم تنفذ 
عات اهمها تزويد 
اليونسكولوزارة التعليم العالى, 
بخبراء فى التخطيط وال معلومات 
والاحصاءات والتوثيق 


وف وذارة العارف تقوم 


مجموعة من الخبراء بالتعاون مع , 
السؤولين والخبراء والوزارة فى . 


جمع الاحصباءات وال معلوبات 
وتوثيقها فى مركز يعد من احدث 
المراكز الخاصة يالمعلومات 
التربوية فى الدول العربية ومقره 
يوزارة المعارف, وتتعارق ١فيه»‏ 
اليونسكو منذ عام 15195. وكذلك 
التعاون مع جامعة الملك قيصل» 
يتزويدها بالخيراء فى ميد ان 
الاقتصاد المنزلى والتغذية. كما 
تتعاون اليونسكومع مؤسسة الملك 
فيصل فق انشاء المتحف الاسلامى 


ا ال 1 ا 2 20000 
الاميارات يف1 ك0 00 









ال ا 0 0م 


ايوظبى ‏ ق. ن. 1: 
تبدا دولة الامارات العربية 
المتحدة اعتيارا من اول شهرٍ 


سبتمير القسادم ق فرض تعريقة 
جمركية ينسية : فى الماثة على 
الواردات من العالم الخارجئن وذلك 
تنفيذا للاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة بين دول مجلسر التعاون 
لدول الخليج العريية والتى تقنضى 
بقرض هذه النسية كحد ادني على 
هذه الواردات.. أما الحد الاعلى 
فهو عشرون ف الائة. , 

وقد طلب الشيخ حمد ان بن 
راشد.وزير المالية والصناعة يدولة 


الامارات من المسسؤولسين فى كلي- 


أامارات اللدولة اتخاذ الاجراءات 


وتستثنى من هذه الرسوم طبقا 


'للاتفاقية ا مواد الغذائية والادوية 


وا مواد الاساسية للصناعات 
المحلية:. كما إن هناك قرارا لوزراء 


مالية دول مجلس التعاون 


بالسساح لكل دولة عضو ياعقاء 
بعض السلع موّقتا من هذه 


الرسوع وكذلك فرض ما تراه من . 
الرسوم على السلع ذات الطبيعة , 
الخاصة على ان بقوع مدرو .. 
الجصنارك بدول المجلس بتحديه : 


هذه السلع. 


والجدير بالكذكر ان الرسوم . 
“للجمزكية فى ذولة الامازات تحصل 


الضائح الحكومات المحلية لل 


الامارات عد! شريبة الْعَيِسة .. 


والسجائر التى تيلغ -” ق المائة 





برفع الضريبة الجمركية الى 4.لل. .. ويحصل لاحم الحكومة 
الماثة بعد ان كانت واحدا ف لمأت ٠‏ إلاتؤادية. ١‏ 
ِ عي ريا 507 
جققاع عدم ة تطوات نتقدمة” ش 
الدوحة واج" , بخرية انتقال رؤوس الاموئل ا 
اكد ويل يعدرية : والاقتراد والنتجات وممارسة كافة 
تجارة قطر أن التعاون 0-6 انؤاج النشناط التجارى 
/ والقتضادى مما يعد مدا : 
والتجاوى بين دول مجلس التعاو 9 


لدول الخليج العربية فد تجاوز . 2 


مريحلة الأقانى الى تحقيق > اعدة. 1 


خطوات متقدمة, 


واشبار البيخ مهفي" أعبدائقة. : 
١‏ المحمود نائب الندير العام 















' السعودية. وعشرة 


بها وكدلك مركز للتوقيق والمكتبات. 
اضاقة الى التزويد بالعديد من 
المستشارين الدوئيين الذين 
يتعاونون مع الدولة ف ميادين 
التربية والعلوم والتكتولهجيا 
والاعلام. 


ويضيف الدكتور الشبيتى 
قائلا: كما اننى اقوح يزيارات 
اقابل فيها المسؤولين فى الوزارات 
والجامعات. ومراكز البحوث. 
لتوطيد التعاون بين منظمة 


اليوتسكو وهذه الاجهزة. 
مشروعات بسلطنة عمان 
والبحرين 
. وى سلطنة عمان مشروع 


التريوى. وتتعاون فيه اليونسكو 
منذ عام 15757:, ف ميادين تطوير 
المتاهج والتعليم القنى والتقنى. 
والتخطيط التريوى.٠‏ وتعليم 
الكبار.. 


وق اليحرين لدينا مجموعة من 
المشروعات, ونزود الكلية الجامعية 
يخيراء من اليونسكوف التربية 
والعلوم واعداد المعلمين.. كما 
يوجد ثلائة خبراء من منظمة 
اليونسكو يعملون بمركز المعوقين فى 
البحرين. والذى تشرف عليه وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية. 

ويجانب المكتب. هناك المكتب 
الاقليمى للتريية لليونسكو ومقره 
ييروت. والمكتب الاقليمى لليونسكو 
للعلوم والتكنولوجيا ومقره القاهرة, 


ويتعاونان مع المكتب فق الدوحة, 


ومع حكومات دول الخليج فق 
ميادين التربييسة. وا العلوم 
والتكنولوجيا. 

وان خبراء هذه «المكاتب 
الاقليمية. يقدمون خدمات 
للمنطقة, ويقوم المكتب بالتعاون 
مع مكتب التربية العريى لدول 
القليج يالرياض. فى كثير من 
اليرامج والمؤتمرات والاجتماعات, 


كمايتمالتعاون بين المكتب 


واللجان الوطنية فى تلك البلاد. 


ويسوجسد حاليا ٠١‏ خبيرا فى 


اللنطقة. يتعاوتون مع اى دولة 


تطليهم عن طريق المكتب. ويمكن 
للدول ان تستفيد بخبرتهم. وقد 


ارسل المكتب قائمة باسماء جميع 


٠:‏ الخبنراء االوجودين فى الخليج 


والمؤهلات الخاصة بهم, والاعمال 


.التى يقومون يها, ويمكن 


الاستفادة من تخصصاتهم فى كل 


دول المنطقة عن طريق التنقل .لدة 


قصيرة. . علسا بأن المكتب يخدم 
سبع دولة خليجية وعلى سبيل 


المشال يوجد ١3‏ خبيرا بدولة قطر. 
إوعشر خبراء بالمملكة العريية 
خبراء ل 
البحدين. 
جهود الديونسكو 
وردا على سؤال .للرياضء» 
حول البدور الذى يقوم يه مكتب 


. :“المثل الاقليمى لدول الخليج 


. العربية لليونسكو بالدوحة قال 
: الدكتور محمد الشبينى. ان 
قطاعات اليوتسكو تعمل فى التربية 


:| ' والتعليم والعلوم والتكنولوجياء 


وقطصساع المعلوصات والعلوم 
'الاجتماعية. وقطاع الثقافة كله 
مضنلا عن قطاع الاعلام. 


وق هذه القطاعات الخمسة 


: |.. يمكن لليونسكسوان تزودٍ الدول 


العر, بية الخليجية بالخيرات 


. والاجهزة كالاتى: 
. © شبراء. ومستشارين دوليين 


© احدث الأجهزة والمعدات 
للجامعات ومعاهد البحوث 


© تدريب المبعوثين فى الخارج فى 


ْ الجامعات ومراكز التدريب 
2 : 
. © عمل برامج خارجية لكبار 


. الموظفينء للتعرف على التقدم الدى 


:يحدث ىق هذه الميادين اق الخارج. 
واليونسكوتركز معونتها الفنية 





الدكتور محمد الشييتى 
الممثل الاقليمى لمنظمة اليونسكو 
بدول الخليج العربية 

وا مادية الى الدول ال 75 الاقل 
نموا فى العالم. ولكن فى مجال 
الدول العربية الخليجية. يكون 


التعاون قنيا بين 
والحكومات. 
©© قلت لمدير المكتب الاقليمى 
لليونسكو بانلدوحة: تعلم ان 
للمنظمة دورها الريادى على 
المستوى العالمى. كيف تستفيد 
منها الطاقات الخلاقة فى دولنا 
الخليجية؟ 

قال الدكتور الشبينى: أن 
للمنظمة جهودها الفعلية..وق 
المؤتمرالذى عقدته منظمة 
اليونسكوف العام الماضى 
با مكسيك. والذى تناول المشكلات 
الثقافية العالمية. وايجاد تعاون بين 
الدول ف تدعيم الثقافات القطرية 
والاقليمية والعالمية. شاركت قيه 
الدول الخليجية مشاركة قعالة 
وايجابية. وكان لها اثرها الكبير 
الذى انعكس على التوصيات. 
والتى ركزت على الثقافة الاسلامية 
وحفظ التراث الاسلامى. ويخاصة 
ف دول افريقيا واسيا. مع التركين 


على 'الهوية لثقافية والاسلامية.. 
والاهتمام يالتراث الاسلامى. 


المنظمة 





اسبوع مشرف للعرب 

©© قلت: وماذا عن الاسبوع 
الثقاف الخليجى الاول. والذى 
أقيم بمقر المنظمة فى باريس فى عام 
وهل هناك نية للاسهام فى 
مثل هذا النشاط؟ 
-قال الدكتور الشيينى: لقد كان 
هذا الاسيوع مشرفاللغاية. 

واشتركت فيه كل الالوان الثقافية 
والفنية من الدول العربية 
الخليجية؛ ولقد ترك هذا المهرجان 


الكبيرائرا طيبا فى الصحف 
والمجلات والاذاعة والتلفزيون 
ليس فى باريس وحدهاء ولكن فى كل 
العواصم الغربية. التى تتناقل 
اخباره يوما بيوم.. ولك ان تعلم ان 
التلفزيون والاذاعة وكل اجهزة 
الاعلام كانت مشغولة باخبار 
الاسبوع الثقاف الخليجى. 
وخاصة ف اظهار النهضة الكبرى 
ف المجالات التعليمية والثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية التى 
تشهدها بلاد الخليج العربى 

ولقد شاركت شخصيات كيرى 
فى افتتاح المهرجان يمقر المتنظمة 
كما شارك السفراء العرب.. 

كل ذلسك يدقعتا بالقعل الى 
التفكيرق تنظيم المهرجان الثانى. 
والثالث. وان تستمسرمثل تلك 
المظاهرات الثقافية والاعلامية 
التى هئ ف الواقع خيردعاية طيبة 
لجهود بلادئا ف الميادين الثقافية.. 

ولا شك ان منظمة اليوتسكو 
والمكتب الاقليمى للمنظمة 
بالدوحة. رهن اشسارة كافة 
المسؤولين. لمثل هذا العمل الجيدء 
الذى يفيد الثقافة بشكل ممتاز. 

ويطيب لى فى نهاية هذ! اللقاء 
أن أشيد يجهود الاعلام ق المملكة” 
العربية السعودية. والذى وصل 
الى ارقى المستويات. يحيث أصبح 
نافذة كسري لييان ثقافتتا وفكرنا 
العريى ف كل الاوساط العالمية. 
كما واننى المح هذه النهيضة 
.وماتتيىمعنه من حاضرمش رق 
ومستقبل مضىءه ق جبين الامة 


: العربية الناهضة. 


0 المستشار الاعلامي بالامانة العامة لمجلس التعون (للرياض) 
المملكة سباقة لتوثيق علاقتها التربوية والثقافية مع اليونسكو تنسيق اعلاء_مى مع قطر استعدادا لقمة 
قادة مجلس التعاون لدول الخليج العردى 











كتب - سليمان التاصر : 

عاد من الدوحة والمتامة المستشار 
الاعلامى بالامانة العامة لمجلس 
التحاون لدول الخليج العريى واستاذ 
الاعلام بجامعة الملك سعود الدكتور 
عبد الله صائح الجاسريعد ان عقد عدة 
نقاءات مع العسؤولين بوزارة الاعلام 
القطرية لبحث الترتيبت لمؤتمر القمة 
الخليجى القادم الذى سيعقد فى 
الدوحة قى نوفمير القادم ‏ 

وقال الدكتور الجاسر (للرياض) ان 
الاستعدادأت الاعلامية التى تقوم بها 
دولة قطر هى نسمن الاستعدادات التى 
تجرى علس, كاقة المستويات 

والتى تعبر عن مدى الاهتمام الذى 
توليه قطر لهذا المؤتمر الكبير الذى 
يمثل شعوب دول المجلس فى شخصيات 
القادة الذين يسعون للتتنسيق الكامل 
والترايط بين ابناء هذه المنطقة قى 
جميع الميادين . 

واضاف الى أن الاستعدادات 
الاعلامية وخاصة قيما يهم 
الصحفيين .. فقد تم تخصيص فتدق 
الخليج لاسكان الصحفيين وتوجد يه 
كاقة وسائل الراحة ويوجد مركز اعلامى 
متكامل سيوفر الراحة العملية وسيل 


الحصول على المعلومات ويثها بطرق* 





د عيد الله صالح الجاسر 

 ةيسانم‎ 

واخد فى الاعتبار جميع النقاط التى 
طرحتها الاماتة العامة لتسهيل مهمة 
الصحقبين وستمتل الاماتة العامة 
لمجلس التعاون الادارة الاعلامية قى 
المركز الاعلامى الذى سيكون فى 
فتدق الخليج .. لتزويد الصحقيين 
والاعلامبين بكل مايهمهم عن مجلس 
التعاون ومسيرة تطوره وقد قام الدكتور 


من اجل انجاح مهمتهم. 


الجاسر بزيارة ميداتية لبعض الاجهزة 
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الاعلامية فى الدوحة . 

منها تلفزيون الدوحة ووكالة الانياء 
القطرية وقد لمس أثناء زيارته لتلك 
المؤسستين الاعلاميتين الطاقات 
النشطة التى تعمل لتقديم افضل 
البرامج التى يعد لها للعيد الوطنى 
القطرى فى ”* سيتعبر المقبل 
والاستعد اد للقمة فى الدوحة هن خلال 
البرامج المعمول بها والتى تسعيى 
الجهات المسؤولة قى الدوحة لتقديمها 
خلال القمة اما فى المنامة فقد عقد 
الدكتور الجاسر لقاءات مع المسؤولين 
عن وكالة رويتر ووكالة انياء الخليج من 
اجل التنسيق ويتاء جسور من العلاقات 


مع تلك المؤسسات التى تسعى الادارة 
الاعلامية بالامانة الى بناء علاقات قوية 
مع جميع الاجهزة والمؤسسات 
الاعلامية يدول المجلس من خلال 
الاتصالات والزيارات والدعوات 
والندوات . 

وتعتير هذه الزيارة ضمن سلسلة 
من الزيارات لعدد من الاجهزة 


الاعلامية والمؤسسات لاطلاعهم على 
نشاطات الامانة عن قربي وعمسايدور 
من استعدادات للقمة والاهداف التى 
انشئت من اجلها . 


وفد بحريني يشارك في 
المخيم العربي الأفريقي 
كقوقد 8 
© المنامة/واخ : 
يغادر المذامة خلال الأيام القادمة وفد لجنة الشرق 
الأوسط لشؤون المكقوفين للمشاركة فى المخيم 
العربي الأقريقي الثالث والذي يقام قى المملكة 
المغربية في الفترة من ١‏ الى 7١‏ يوليى الحالي . 
ويشارك فى المخيم وقود من ٠١‏ دولة عربية 
واقريقية يمثلها ٠٠‏ "طالب وطالية من المكقوفين . 
ويشتمل المخيم على برامج ثقافية واجتماعية 
ورياضية وترقيهية كما يلقي يعض الخبراء 
محاضرات عن دور المعوقين قى المجتمع وما توصل 
اليه العلم والتكنولوجيا قى هذا المجال , كما سيقوم 
المدعوون يزيارة لمدن الرياط والدار البيضاء 
والمحمدية وسلا . 
«ملاة 5 ضقاف» مسلسل 
-. . قلفزيوني جديد 
في الكويت 
الكويت /واخ : 
تجري الاستعدادات في تلقزيون الكويت 
لتصوير مسلسل تلفزيوني جديد بعتوان 
(بلاضفاف) - 
وبقوم يادذاء آدوار المسلسل سعاد عيدالله 
وأبراهيم الحربي وخالد العبيد وطيبة القرج وعلى 
البريكى واستقلال احمد واسمهان توقيق ومن 
المحتمل ان تمثل معهم الفنانة العراقية شذى سالم 
والمسلسل من اخراج محمد السيد عيسى . 
وزارة الدقاع العراقية تقيم: 
«معرض التنصرء للصور 
الفوتوغرافية في بغداد 
بغداد/ وا : 
تقيم دائرة التوجيه السياسي بوزارة الدقاع 
العراقية (معرض التصر) للصور الفوتوغراقية . 
ويضم المعرض نماذج متميزة من الصور 
التقطتها عدسات المصورين فى وحدة السينما 
والتصوير فى دائرة التوجيه السياسي بوزارة 
الدفاع العراقية . 
كتاب عن الفن 
التشكيلى المغريبي 


بغداد وا د 
اصدرت دار الرشيد العراقية مؤخر كتايا جديد! 
بعنوان (اعلام القن التشكيلي العربي قي المغرب) - 
يقدم الكتاب خلاصة موجزة عن الفتانين 
التشكيليين قى المغرب . 
معرض الملصقات في يغداد 
بغداد /واخ : 
افتتح امس بقاعة جمعية التشكيليين العراقيين 
معرض للملصقات الجدارية الخاصة بالنتاجات 
المسرحية والسيتمائية والتى عرضتها المؤسسة 
العامة للسيتما والمسرح مند استحداثها عام 151/8 
وحتى الوقت الحاضر . 
ويضم المعرض +5 
العاملون فى الؤسسة . 
برنامج جديد لمكؤسسة 
الانتاج البرامجي المشترك 
الكويت /واح 5 
قررت مؤّسسة الانتاج البرامجى المشترك لدول 
الخليج العريى بالكويت اعداد برنامج جديد للناشئة 
العرب بعنوان (ع . ل . م) - 
ويهدف البرذامج الذي يضم ”0 حلقة تلفزيونية 
ومدة الحلقة ٠١‏ دقيقة الى تقديم المعرقة العلمية لهم 
ويحفزهم على التفكير العلمي واثارة الاهتعام 
بالتطورات التكنولوجية التي يواجهها الانسان . 
تلدي الطائق الأدبي 
ينظم برنامج؟ مكثقا 
لنشاطه الصيقي 
الطاثف/واحخ 
ينظم قي الطائف الأدبي برنامجا مكثفا 


ملصقا صممها الفتاتين 





لنشاطه ١‏ خلال موسم هذا العام حيث يقرو 
بتنفيذ 0 المحاضرادا والامسيات الشعرية 
التى يصل عددها الى ثلاث عشرة محاضرة وامسية 
؛ كما يعمل النادى حاليا على اقتتاح معرض فني 
لاحد الفنانين السعوديين خلال هذا الشهر. 
ومن المحاضرات التي ينظمها النادي خلال هذا 
الصيف محاضيرة عن النقد الأديي فى المملكة 
العربية السعودية للدكتور محمد بن سعيد حسين 
ومحاضرة عن (الفكاهة قى الأدب العريى) للدكتور 
محمد الشويعر ومحاضرة عن (التشريع الاسلامي 
ويعض حكمه) خ عبدالله المائع ومحاضرة عن 
(الاجتهاد في الاسلام) للشيخ محمد الطيب يوسف 
ومحاضرة عن (تاريخ جيزان) لحمد أحمد العقيلي 
و(نظرات التعليم فى الطائف) لمحمد سعيد كمال ٠‏ 
ومحاضرة بعنوان (ذكريات) للواء المتقاعد 
صالح الفغامدي . ومحاضرة_عن (توادر الوا 1 ل 
محمد انور ومحاضرة مماتئلة لأحمد قرح عقيلا 
بالاضافة الى ثلاث امسيات شعرية . 
من جهة ! فقد بلغ عدد مطيوعات التاد 
منذ تأسيسه ا 5 
التاريخ والآدب والثقاقة قام بتاليفها عدد من 
البارزين فى الثقافة والأدب السعودي بالاضاقة 9 
الشباب المنتسبين الىالنادي . 
حاليا طباعة كتابين جديدين من أصدارات 
النادي الأول بعنوان [الحب الكيير) لناصر المجرش 
والثاتي بعنوان (المنتخب في ذكرى انساب العرب) 
تحقيق ودراسة الدكتور ابراهيم الزيد . 
ويلع عدد المحاضرات التى نظمها النادي منذ 
تأسيسه احدى وثلاثين محاضرة في شتى مجالات 
الدين والمجتمعوالتريية والثقافة بالاضافة الىثماني 
امسيات وندوات اقامها النادي وشارك فيها حوالي 
خمسةوعشرين تريودا ومثقفا بالاضافة الى سيع 
امسيات شعرية نظمها النادي في نفس الفترة 
وشارك قيها ١1‏ شاعرا . 
كما نظم النادي عشغمعارض للفنون التشكيلية 
منها معرض لرسوم الكاريكاتير وقد كان معظم هذه 
المعارض شخصية فيما كانت البقية تأتى فى اطار 
المسابقات الثقاقية ويلغعدد المسايقات الثقافية 
السنوية التى نظمهاالنادي ست مسايقات حتى 
الآن:: 
وكالة الانباء الكويتية تصدر 
المجموعة الحادية والعشرين 
ملف الأدحاث 
الكويت/كونا : 1 
أصدرت ادارة المعلومات والأيحاث بوكالة الانباء 
الكويتية (كونا) المجموعة الحادية والعشرين من ملف 
الابحاث الذي اعادت اصداره متضمنا ما تقوم 
ياعداده من أيواب _ودراسات وتحليلات . 
وكرست مجموعة من الملق لحركة عدم الاتحياز 
ابتداء من مقدمات مؤتمرها الأول فى بلغراد حتى 
اتعقاد مؤتمرها السابع الأخير فى تيودلهي مرور! 
بالمؤتمرات واللقاءات التى عقدتها الحركة فى نطاق, 
الآمم المتحدة . 
وعلى مستوى وزارة خارجية الدول الاعضاء قيها 
وقد الحق بالملف قصل خاص عن الاحلاف 
العسكرية التى اقامت حركة عدم الاتحياز لتجنيب 
دول العالم من الانغماس في دوامة الارتياط يها 
والاسهام فى صراعاتها - 
والمجموعة الجديدة تضم نحو مائتين وخمسين 
صفحة مع مجموعة من الصور التذكارية ليعض 
مؤتمرات قمم عدم الانحياز . 


«عالم المعرفة, 

الكويت /واخ : 

صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنين 
والآداب فى الكويت فى سلسلة عالم المعرقة كتاب 
(يتى الاتسان) لمؤلفه المؤرخ الأمريكى بيتر قارب 
وترجمه للعريية السيد زهير محمود الكرمي . 

والكتاب تأريخ عن العنصر الانسانى وسير تطوره 
عن سائر الاحياء الأخرى , والتكيفات الاتسانية فى 
مخنلف البيتات ومدى تأثره بها وتأثيرها عليه . 

كما تحدث المؤلف في كتابه عن تنوع بتى 
الانسان وكذلك حياة الانسان في الاسرة والمجتمع 
ومدى تأثرها بالمتغيرات على المدى الطويل . 

ويقع الكتاب قي 27 4 صفحة من القطع المتوسط 
ويذلك يكون المجلس الوطتي قد اصدر حتى الآن 17" 
كتايا . 

كما صدر فى الكويت كتاب جديد فى سلسلة من 


امسر العالمي . 
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دبي كونا : 
القت الشرطة هنا امس 
القيضص على اربعة هنود 


الاسلامي وتم توقيفهم 
تمهيدا لمحاكمتهم . 

الكويت - قن- 1 : 
وصل نائب وزير خارجية 
تايلاتد السيد تاراباس 
ليندابانج الى الكويت الليلة 
قبل الماضية على رأس وقد في 

زيارة تسغرق يومين . 
ودكر هنا ان المسؤول 
التايلاندي سيجري محادثات 
مع المسؤولين في وزارات 
الكارج يجية والشؤون الاجتماعية 
والعمل والتجارة والصتاعة 
تسناول سيل تدعيم العلاقات 
بين البلدين في هذه المجالات 

دبي - - قءنء٠‏ : 

يقام معرض لتكنولوجيا 
الغاز العربي في مركز دبي 
التجاري الدولي خلال الفترة 
الى +3 مارس 


التي تضم ثلث موارد العالم 
من الغاز الطبيعي . 

ابى ظبي ‏ وأخ : 

غادر ابو ظبي ظهر امس 
عائد! الى بلاده السيد اتيس 
حسن يحيى نائب رئيس 
الوزراء في جمهورية اليمن 
الديمقراطية بعد زيارة لدولة 
الامارات العربية المتحدة 
استغرقت ثلاثة ايام . 

وقد تقل المسؤول اليمني 
خلال زيارته رسالة الى سمو 
الشيج زايد ين سلطان آل 
نهيان رئيس دولة الامارات من 
الرئيس علي تأصر محمد 
رئيس جمهورية اليمن 
الديمقراطية نتعلق بالعلاقات 
الثنائية بين البلدين ‏ 

الكويت - واخ 0 

تلقى سمو الشيخ جاير 
الاحمد الصباح امير دولة 
الكوبت هنا امس رسالة من 


الرئيس اليمني علي عبدالله 


وقام بنقل الرسالة السيد 


علي لطف الثور وزير 
خارجية الجمهورية العربية 
اليمنية خلال مقابلة امير 
الكويت له هنا امس 
وحضر المقابلة الشيخح 
صباح الاحمد الجاين. 


الامارات ت تستعين 
ب 5١9‏ مدرسا ومدرسة 
من مختلف التخصصات 
من مصر والاردن 
ابوظيى ‏ ق. ن. 1 
ذكر هنا امس ان وزارة التربية 
والتعليم يدولة الامارات العربية 
المتحدة ستطلب اعارة 1319 
مدرسا ومدرسة من مختلف 
التخصصات من مسر والاردن 
للعمل فق العام الدراسى القادم. 
وقالت انياء صحيفة فى دولة 





الامارات ان مبعوثين من الوزارة 
سيتوجهون الى القاهرة وعمان 
لاتمام اجسراءات اغارة 87107 
مدرسا ومدرسة من مصرو؟ 5؟ 
من الاردن. 

ومن جائب اخر اصدر السيد 
فرج المزروعى وزير التربية 
والتعليم يدول الامارات قرارا 
باعادة تعيين ٠١١6‏ مدرسين 
ومدرسات من الذين تم تعيينهم ىق 
العام الماضى ثم انهيت خدماتهم فى 
مايو الماضى وذلك ف اطار تغطية 
احتياجات الوزارة من المعلمين 
للعام الدراسى المقبل. 





أعلنت وَرَارد الدفاع ان 
البحرية الكورية الجنوبية 
اغرقت امس ما وصفته بائه 
كورية شمالية مقابل جزيرة 
اولونج ‏ دو الشرقية وقنلت 
ثلاثة عملاء كوريين شمالييز 
على الاقل . 
وباتى الحادت بعد 
تمانية أيام من اعلان كوريا 
الجنوبية ان قوائها اغرقت 


اكدثت 0 مجددا ان 
المساعدة العسكرية الامريكية 
لتايوانت (تلحق الضرر) 
بالعلاقات المينية ‏ 
الامريكية ولكنها اشارت الى 
ان هتاك امكانات كبيرة 
للتعاون بين واشتطن ويكين . 

ققد تقلت وكالة انباء 
الصين الجديدة امس 
تصريحات ليواكسيو كيان وزين 
الخارجية الصيذية ادلى يه 
اثناء اجتماع عقده مع احد 
اعضاء الكونفرس الأمريكي 
وهو ستيفن سولارز وقال فيه : 
زاتتا نامل ان ينتهي تدخل 
الولايات المتحدة في الشؤون 
الداخلية للصين الذي يلحق 
الضرر بالعلاقات بين البلدين 
حتى يمكن ان تنمو العلاقات 
في طريقها الصحيح) . 

واوضحت الدوائر وثيقة 
الصلة بسولارز الذي سيزور 
قريبا تايوان انه سيغادر بكين 
اليوم متوجها الى هونغ كونغ . 


© سان خوزيه : 

نفت اللجنة السياسية 
الديلوماسية في اتحاد , رجال 
حرب العصابات (جبهة 
فارابوتدو مارتي للتحرير 


السلفادورية) مساء امس 


الاول انها وضعت شرطا 
جديدا 


ريغان في ل الوسطى . 

وصرح ممثل الجبهمسة 
الديمقراطية الثورية في سان 
خوزيه رشريكة جبهة 
فارايوندو مارتي للتحرير 
الوطني) لوكالة فرائس 
بريس ان المعلومات القادمة 
من واشنطن والني تشترط 
لمتابعة المناقشات انسحاب 
السفن والقوات الامريكية من 
امريكا الوسطى (خاطئة) . 

واضاف ممثل الجبهة 
الديمقراطية الثورية قائلا : 
(اننا نتحرى لمعرفة اصل 
هذه المعلومة) . 

. مقديشيو : 

اكد راديو مقديشيق اعس 

ان القوات الصومالية قتلت 


اشوبيا على شمال غرب اليلاد. 

وذكر الراديقى الصومالي 
نقلا عن بيان اصدرته وزارة 
الدفاء الصومالية . ا نالقوات 
الاثيوبية كانت شنت هجوما 
يومالخميس العاضي على 
شمال غرب الصومال حول 
قريتي دولدولال ولبياح كودان 
الرادييى ان قوات 
مقديشيو هرمت الجيش 
الاثيوبي . 

دكال ا نالمعارك 
الى مصرع خكمسة 
اشخاص واصابة تمانية في 
الجاني الصومالي . ١‏ 


واضاف 


الراديم 


ات 
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الاحد 5 زو القعدة 7 ١ه‏ العدد 057 


| دول الفرب رفضت التوقيع على البيان الختامي 
فرساتدافع عن غلاي تل سيب وببرم برستوريا 
متمرالدويي بشأن المتمييز الم تصبري..! 


في المؤرت 


الأمم المتحدة (جنيقف)  ١‏ . 


الشرق الأوسط لم ت 


طرايلس ‏ أ ف ب : 

اكد السيد خليل الوزير (ابو 
جهاد) مساعد القائد العسكرى 
لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 


يون 2 0-6 

صرح المستشار هيلموت كول 
ان من شأن زيارته المقبلة الى 
(اسرائيل) تعميق الروابط الثنائية 
بينالجانبين ولكن ليس على 
حساب الشركاء العرب لجمهورية 
المانيا الاتحادية . 

وقال في حديثه الى التلقزيون 
انه يعد ثاني مستشار الماني 


غربي بعد فيلي يرانت - يزور 
(اسرائيل) كما انه الاول من جيل 


عا تعد الجرب وما يعد التانية' ؛ 

واوضح كول الذي سيزور 
قلسطين. المحلة ايتداء من 1+ 
اغسطس / أب الحالي ان 
جمهورية المانيا الاتحادية لا تريد 
ان تنتهج ازاء (اسرائيل) او الدول 
العريية سياسة متحازة لهذا 
الجائب. " أو “داك , + واستتطوّد 
العستشار قائُلا :(اتنا تريد الحفاظ 
على صداقننا التقليدية للشعوب 
العربية بل وتعميقها كلما امكز 


ذلك كما اننا تريد ان نعمق 
صداقتنا مع شعب اسرائيل) . 
ومن ناحية اخرى وصف 


المستشار هيلموت كول اقتراح 
الزعيم البافاري قرائز جوزيف 
شتراوس رئيس حزب الاتحاد 


واشتطن - رويتر : 

اثارت محاولة ظاهرة للهرب من قبل 
ابن دبلوماسى سوفياتى قى السادسة 
عشرة من العمر دفقا من نشاط 
دبلوماسيى رفيع المستوى | في 
واشنطن . 


وقد تحول ما بدا كقضية بسيطة 
واضحة لمراهق فى العقد الثانى من 
العمر للهرب من البيت الى حادث 
دبلوماسى تتطاير فيه المذكرات جيئة 


وذهايا بين الحكومة الامريكية 
والسفارة السوفيلتية ويحمل وزير 


الخارجية الامريكى حورج شولتز على 
العمل فى مكتبه حتى ساعة متأخرة من 
الليل لحل القضية . 

ويدات هذه القضية بعد ان تلقت 
صحيفة (نيويورك تايمز) رسالة يوم 
الخميس من (اندى بيريجكوف) يقول 
فيها انه ابن سكرتير أول فى السفارة 


هذه 


السوفياتية ويعلن قوله : (انى إكره 
بلدى ..اريد ان ابقى هتا) . 

وقال كاتب الرسالة انه كتب كذلك 
الى الرئيس ريغان (وآمل أن 


يساعدتى) . 

وقال الناطق بلسان وزّارة الخارجية 
جون هيوز ان العسؤولين الامريكيين 
طلبوا ترتيب مقايلة مع الفتى وهو اين 
الديلوماسى فالنتين بيريجكوف للتاكد 
من نواياه . وقال ان السقارة 
السوفياتية لم تستجب لهذا الطلب . 





عبرالعزي لير 


يفريه ٠:‏ رشبيو مكار بتأكيرة فرر كود 
تيوس لهأية مقرب سزيةا لكا متيو على )لض 


[6 17خ غللات ا سبو ع عن تاسيمة - 








لتتهت آعمال المؤتصر الدولي لغ بان العتصريةٌ والتمييز العتضري 
فجر امس ووافق المؤتمر في جلسة موسعة ويعد مناقشات مكثقة على 
صيفتي الييان وبرنامج التحرك غير ان الدول الغربية لم توقع عليها . 

ولم يوفق المؤتمرالذهيدأ' أعماله في اغسطس أب - الجاري في جنيف 
غي التوصل الى اثفاق بشان اثنين من البنود . وقد اعترضت الوفود الغريية 
نصروزة قاطية علي .اعتبار الصهيودرة تمييزا 'للختصرية مزعية أن قطدية 
تكن الموضوع الذي عقد من اجله المؤتمر 

وقد طوح البند ان المتعلقان بالدولة الصهيوتية واللذان اثارا جدلا كبيرا 
للتصويت كما كان متوقعا وتمت الموافقة على البند الأول الذي يتعلق بادانة 
(التعاون بين أسرائيل ونظام جنوب افريقيا العنصري) ياغلبية 6 صوتا 
عقايل ١5‏ (استراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا والمانيا الاتحادية 
وأيسلند! وايرلندا وايطاليا واليابان وهولتد! ونيوزيلتدا والنرويج ويريطانيا 
وسويسرا) وامتناع ١1‏ دولة عن التصوبت غالبيتها 


من دول امريكا 


ووافق المؤمر على البند الثاتي الذي يتعلق بأعمال التمييرٌ العنصري 
التيتمارسها (اسرائيل) في الأراضي المحتلة باغلبية /41 صوتا مقايل ١1/‏ 
الدول الغربية واعتناع ١١‏ دولة عن التحسويت . 

وقد صوتت فرنسا ضد البندين وامتئعت عن التصويت على برنامج 


الوجهاد ١٠ة‏ 
تق كد ١‏ عد مناجل 
تطبيح علافئفاتها مع سورييا 


الجمعة ان منظمة فتح على استعداد 
لبتل كاقة الجهود واتباع شتى 
الوسائل من اجل تطبيع علاقاتها مع 
سوريا . 


كول : توثيق العلاقات مع (اسرائيل) 
لن يكون على حساب العرب 


المسيحي الاشتراكي المشترك 
في الائتلاف الحكومر و الذي يلقى 
تأبيد الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي المعارض بان 
معارضة المانيا الغربية نشر 


الصواريخ النووية الامريكية ة في 
اورويا بانه اقتراح (لا يمكن 
0 


ناحية اخرى انتقد 
المستشار الالماني مجددا 
السياسية الامريكية بشن معدل 
الفائدة المرتفع ووصفها بأنها 
تضر بالازدهار الاقتصادي 
لالمانيا الغربية الذي لا يزال هشا 
وخلال نقس المقايلة صرح 
المستشار انه يعارض السياسة 
النقدية التي تنتهجها الولايات 
المتحدة . وقال أنه سينتهز ُ 
فرصة متاحة لبيين لواشنطن مدى 
تأثيرها السيء علينا) . 
واستطرد المستشار قانلا : ان 
ارتقاع سعر الدولار قد ادى 
الاسبوع الماضي الى انخقفاض 
قيمة المارك الالماني امام النقد 
الامريكي والى خفض احتياطي 
البنك المركزي الالقاتي كما تتتيي 
في تحويل رؤوس اموال ضخمة 
الى خارج البلاد . 





ولم ترد السفارة على الاتصالات 


الهاتفية اول من امس ولكن صحيفة 
(التايمز) نسبت الى الوزير المفوض 
فى السفارة اوليج سوكولوف القول ان 
الرسالة مزيقة (واستفزاز واضح 
جدا) . 
وقال هيوز اته جرت اتصالات 
ديلوماسية وتبادل مذكرات ديلوماسية 
رسسية فى عدة متاسبات . 
واضاف يقول ان شولتز عمل حتى 
ساعة متاخرة من مساء الخميس قى 
هذد القضية . 
ومضى يقول أن وزارة الخارجية 
تفترض ان الفتى كتب الرسالتين الى 
الرئيس وصحيفقة (تيويورك تايمز) . 
وقال ان الحادث بدآ عندما ايلغْ 
مسؤولون سوفيات وزارة الخارجية 
«سباح الاريعاء ان اندرى بيريجكوف 
اختقى صباح ذلك اليوم من منزله فى 
ضاحية ماريلاند مع سيارة والده . 
واضاف يقول أن والدي الفتى لم 
يكونا يعرقان ان بامكانه قيادة سيارة 
وان البوليس ايلغ الامر . وذكر صباح 
الخميس ان الفتى عاد الى منزله . ولم 
تتخذ القضية الطايع الدبلوماسي الا 
بعد ان عرف المسؤولون السوفيات 
بامر الرسالتين . 
ولم يتمكن هيوز من قول ما اذا كان 
الفتىي مشمولا بالحصانة الديلوماسية 
وقال ان القضية معقدة لان اتدرى كان 
فى مدرسة فى الاتحاد السوقياتى وهو 
فى زيارة للولابات المتحدة . 
وامتنع عن قول ما اذا كان يعرف 
أين يوجد الفتى ولكنه قال أن 
المسؤولين الامريكبيز يصرون على 
مقابلة ممه تبل ان يقادر البلاد . 
واعادت هذه الحادثة الى الذاكرة 
قضية فى العام 198٠‏ لفتي فى الثانية 
عشرة من العمر يدعى وولتر بولوقتشاك 
هرب من منزل والديه فى شيكاغو 
ورفض العودة الى الاتحاد السوفياتي 
معهما . 





الع الذتي تمت المواققة عليه باغلبية ٠١‏ أصوات وامتناع دول السوق 


الأوروبية العشر عن 


والخاص يتوقيع العقويات ضد بريتودد 


التصوىت . واثار اليند الذي تضمنه برتامج العمل 


متاقشات واسعة . 


وضصرح ممثل غانا الذى أعد مسودة البيان الختامي ان موقف قرنسا أثار 
خيبة امل كبيرة . فقد اعترضت تقريباً على كل شيء وأن ذلك لمثير للدهشة 
لاسدما وانها منذ عامين وخلال المؤتمر الدولي الذي عقد قي ياريس اشارت 
الى توقيع عقويات ضد جنوي اقريقيا وهاهي تتراجع الان . 

ومن جهة أخرى أوضح ممثل فرتسا موققه من هذه المسألة قائلا : ان 
فرنسا تساورها الشكوك ازاء فعالية سياسة توقيع العقويات ضد جتوب 


افريقيا ‏ على حد قوله !- 


وبالنسية للتصويت الفرنسى بشأن البندين المتعلقين باسرائيل قال 
ممثل فرنسا أنه أراد يهد! التصويت السلبي ان يبدى معارضته دون ليس 
لعدد من النقاط التي جاءت في هدين البندين . 


واضاف عمثل قرنسا ان (القاء الريبة والشبهة على عاتق 5 


شعب كامل 


يتعدى دور الدولة واننا نرفض ذلك ايآ كانت الدولة المستهدفة) - 
وقد تمت الموافقة على مشروع بع 2 رك 
عن تلسون مانديلا وجميع المعتقلين السياسيين قي جنوي افريقيا وناميييا 


على القور وبدون شروط . 


سلشستح)مسعتهعدة 


فقد ذكر مصدر موال ان ابو 
جهاد اكد فى بيان اصدره قى مدينة 
طرابلس شمالى لبنان ان قيادة فتح 
وكوادرها ومقاتليها مستعدون للقيام 
بأى شىء لوشيع حد لهذه المأساة 
- النزاع السب ورى القلسطينى 
وعمليات المواجهة بين: الموالين 
لقتح والمناهضين لها حتى يكرسوا 
قى النهاية جهودهم للنضال فى 


الاراضى المحتلة ‏ 
ومن تاحية اخرى اعرب الزعيم 
الفلسطينى عن اعتقاده يان 


القرارات التى اتخذها المجلس 
المركزى القلسطينى الذى اجتمع 
فى الاسبوع الماضى قى تونس تعد 
اساسا طييا لاستئناق الحوار مع 
سوريا . 

والجدير بالذكر ان هذا المجلس 
شكل لجنة خاصة كلقها تسوية 
الخلاف مع دمشق والسهر. على 
احترام وقف اطلاق النار بين 
الموالين لقتح والمنشقين عليها فى 
سهل اليقاع الليتانى . 


ذكرت امس صحيقة (الدستور) 
الاردنية تقلا عن مصادر فلسطينية 
أنه سيتم تعيين السيد هانى الحسن 
المستشار السياسى للزعيم 
الفلسطينى ياسر عرقات ممثلا 
شخصيا له فى الاردن . 

وكان تردد مؤخرا أن السيد 
هانى الحسن سيعين مديرا لمكتب 
متظمة التحرير الفلسطينية قى 
الاردن . 


ؤ 
ظ 
0 
ؤ 








«النهار» 
اللبتاثى ‏ 


تنتقى الاتفاق 
الاسرائيلى 


بيروت - 1ف ب : 

اعريت صحيقة (النهار) اللبنانية 
التى وصفت الاتفاقية الاسرائيلية - 
اللبناتية بانها إخسارة) عن 
اعنقادها بان لينان يشهد فى الوقت 
الحاضر قفترة من اخطر قترات حياته 
ستقرر اما بقاءه على قيد الحياة أو 
محوه من الوجود . 

وترى الصحيفة أن الاحداث 
الاخئخرة ثثيت عدم جدوى 
اللجوء قحسي الى الورقة الامريكية 
فالاتفاقية اللبنانية ‏ الاسرائيلية 
المبرمة فى ١‏ مايو اياب- 
الماضى كانت ضارة ياكش منها 
نافعة حيث لم تحقق لا الاتسحاب ولا 
حتى الامن فى المتاطق الواقعة 
تحت السيطرة الاسرائيلية . 
وذكرت (النهار) من جهة اخرى 
ان سوريا واسرائيل تلعبان دورا فى 
الازمة الخطيرة الحالية دون أغفال 
اسبابها المحلية فالموقف المتقجر 
الجبل يمثل سلوب الضغط 
الوحيد الذى : تمارسه سوريا على 
الحكومة اللبنانية ‏ وهى تستخدم 


فى ذلك الحزب الاشتراكى التقدمى 
الذى يتزعمه وليد حتيلاط 
واستطردت الصحيقة قائلة اما 


بالتسبة للاسرائيليين فهم يعاقيون 
الحكومة اللبنانية لاتها آثرت الخيار 
الامريكى على حساب الخيار 
الاسرائيلى الذى كن يقترح يصفة 
خاصة توقيع معاهدة مع 
(اسرائيل) . 

واعريت الصحيقة فى الختام عن 
رأيها بان احداث الايام الاخيرة 
تثبت عزم جنبلاط على ان يقامر بكل 
مالديه قى معارضته لنظام الحكم 
نظام الحكم لايستطيع 
ولاينبغى عليه الرضوخ امام هذا 
الضغط 


واضفت أن 


© نجامينا : 
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شاحنة تابعة للجيش التشادي تجتاز بعض المظليين الفرنسيين في ضواحي ذ 


الخميس الماضي . 





(لاسلكية - 


ف رسائلالى ” زعماء عرب 


معالجة مش كلت المنطقة 


القاهرة/ رويتر: 


حث الرئيس حسني مبارك الدول العربية على تحرك مشترك لمعالجة مشكلات 
الشسرق الاوسطبما في ذلك انسحاب القوات الاجنبية من لبنان والممارسات 
الاسرائيلية في الضفة الغربية المحظة والحرب الايرائية - العراقية. 


وقالت صحيفة .الاهرامء امس 
از دعوة الرئيس مبارك جاءت في 
رسائل الى الملك حسين عاهل الاردن 
والسرئيس العراقي صدام حسين 
والرث ئيس السوداني حجعفر نميري. 
وقالت ان مصر على اتصال مع 
لينان ودول اخرى ايضا لوضع 
الامة العربية على طريق تطويق 
الازمات التي تهددها عن طريق حل 
هذه الازمات بحلول تنبع من داخل 
الوطن العربي وليس بحلول يقدمها 
الاخرون سواء اكانهؤلاءالاخرون 
من الدول الكبرى اودول اخرى.. 
وكان الرئيس السود اني دعا في 
وقت سايق من هذا الشهر الى مؤتمر 


قمة عربي طارىء تقوم مصر 


بالتنسيق له للبحث قيما ومءة 
بالتطورات الخطيرة داخل العالم 


العربي بما قي ذلك !١‏ لوضع في لبتان 
وا لانقسام ينزد القدانيين 
القلشطتف: 


وقالت صسحيفة .الاهرام. 
اريس ا 
النزاع بين السيد ياسر عرفات زعيم 
منظمة التحرير الفلسطينيسة 
والفداثيين المتمردين من اخطار. 

ونسبت اليه قوله: 
ايجاد صيفة تنهي بكل حسم 
الاقتسال داخل الحركة القلسطينية 
والعودة الى وحدة هذه الحركة بما 


-انهيتعين 


دراسة للجامعة المرية عن الاسعيطات 
الصبيوفن ف الاراضي العرببة الحمتاة 


أبوليي ‏ كونا : 

نكرت دراسة للامانة العامة 
لجامعة الدول العربية حول سياسة 
الدمج التي يتبعها الكيان 
الصهيوني ان هذا الكيان قام بعد 
حرب يونيو - حزيران - 1131 
بالتهسع في اقامة المستوطنات 
بهدف السيطرة ) 
الأراضي الجديدة المحتلة . 

وقالت الدراسة التي نشرت هنا 
ن المستوطنات آخذت تنتشر 
في الضقة الغربية وقطاع غزة 
والجولاز وشمال سيناء وعلى ساحل 
خليج العقبة . 

ويلغت مساحة الأراضي 
المصادرة حتى العام ١348١‏ حوالي 
من مساحة الضفة الغربية . 


الكاملة على 


أمس أن 


واوضحت هذه الدراسة التي 
تضننتها التقرير الحريي العوحد 
للعام 58 والصادر مؤخرا ان 
أسلوب اقامة المستوطنات فى 
الضقة الغربية هو تقسيميها الى 
مريعات تفصلها خطوط طولية 
وعرسية واقامة المستوطنات على 
زوايا المريعات (لضمان حصر 
المراكز السكانية العربية وتطويق 
المواطتين العرب واجبارهم على 
الخضوع لاعخطط المييوني ا 
الهجرة) 8 

ويلغ عدد المستوطنات 15 
مستوطتة في العام 13135 .. ارتفع 
الى 4 مستوطنة في نهاية العام 


4 والى 185 مستوطنة في 
نوفمير - تشرين الثاني - 1541 
منها 114 في الضفة الغربية و١١‏ 
في قطاع غزة و14 قي سيتاء و5 
فى الجولان وذلك عدا ٠‏ 4 مستوطتة 
عسكرية موزعة فى المناطق المحطة. 
وأدى اخلاء وتدمير المستوطنات 
في سيتاء عتد الانسحاب متها 
مؤخرا الى الاندقاع نحو اقامة مزيد 
من المستوطنات في المناطق 
العربية المحتلة لتأكيد الاصرار على 
البقاء - 


واشارت الدراسة الى ان الكيان 
الصهيوني قد سيطر خلال العامين 
4 و545١‏ على حوالى نصف 
أرض فلسطين وما يمثل أكثر من 
ضعق المساحة التى اقترحتها لجنة 
التقسيم وبعد حرب 15717 استولى 
الكيان على كل أرض فلسطين 
ومرتقعات الجولان السورية وشيه 


وتنيجه لحرب اكتوير “الا15 
اضطر للاتسحاب من قسم من 
مرتقعات الجولان واخلاء سيتاء 
بموجب اتقاقيات كامب ديفيد على 
مراحل كان اخرها في 55 ابريل ‏ 
نيسان ‏ من العام الماضي ٠‏ غير 
.انه اتجه الى تعزيز المراقبة قى 
العناطق التي ما تزال يحتلها قاعتبر 
القدس عاصعة له واخضع الجولان 
ألى تشريعاته مما يعني ضمه وأحد 


يعمل جاهدا نضم الضفة الغربية 
وقطاع غزة يغرض رض الاحكام الجائرة 
على السكان والضغط الاقتصادي 
على المشروعات الفلسطينية القائعة 
واطلاق اسسماء عبرية على 
المنطقتين باسم (يهودا والسامرة) 
وتشر المستوطتات حول القدس 


والمناطق المحتلة يما يشيه 
الحصار . 0 

وذكرت الدراسة أيضا ان جدلا 
يثار في القوى السياسية في الكيان 
الصهيوتي حول اسلوب ضم 


المتاطق المحتلة فاليعض يفضل ان 
يتم ذلك بالتدرج . ومن خلال انشاء 
المستوطنات وتقرية الأرض العربية 
من سكانها . يينما يرى أخرون انه 
من المفصضل ان يتم الضم بشكل 
مباشر على ان يتخذ القرار حينما 
تسنح الغلروف العامة والدولية 
بذلك . 

ولا بخشى الراى الأول من الم 
في العرحلة الراهنة لما يمكن 10 
يثيرومنردود فعل خارجية .. وانعا 
لما يمكن ان يؤْدي الى احتواء 1,5 
مليون فلسطيني في الكيان وهم 
يمكلون بالنئسية له عناصر مصادرة 
اذا سمح لها يالبقاء فيمكن أن يؤدي 
ذلك الى خلخلة تركيبة الكيان 
الصييوني كله وغلية الفلسطينيين 
غي مدى لا يتعدى ربع نون . 





يحقق هدق عودة حقوق الشعب 
الفلسطيتي ومنها حق تقرير 
مصيرة» . 

واضافت الصحيقة قائلة ان 
الرئيس مبارك طالب الدول بالتحرك 
لحل الصراع اللبناني الذي يهدد 
بعودة اشتعال الحرب الاهلية 
بصورة اوسع وتآمين اتسحاب 


غواتيمالا ‏ 1. ف .ب : 


تغيير كبير في سياسة غواتيمالا 
باتجاه التقارب مع واشنطسن 


القوات الاسرائيلية وغبرها من لينان. 
كذلك طالب الرئيس المصسرى 
الدول العربية بيذل جهود مكثفة م 

أجل انهاء حرب الخليج تائلا ان 
استمرار تأبيد بعض الدول لعي 
لايران يساعد على استمرار تمزق 
الامة العربية وعلي تبديد امن 
المنطقة ككل . 

وعلى رغم من ان مسصرد عت مرارا 
الى انهاء حرب الخليج فانيا تز 
العراق 
وغيرها . 





وتزدده بععدات عنكرية 


اصدر الجنرال اوسكار ميجيا الرئيسر الجديد لفواتيمالا قرارا بتعبيز 


فرنائدو اتدراد دياز وزيرا للخارجية 


. ويعتقد المراقبون في عاحمة 


غواتيمالا ان هذا القرار يعتبر بمتابة مقدمة إلتغيير عميق) سبيطر؛ على 
السياسة الخارجية لغواتيمالا ويتميز بصقة خاصة باتجاد واضح نحو 


وأوضح مصدر وثيق الصيلة 
بالحكومة السابقة ويتعاون مم نظام 
الجنرال ميجيا ان التغيير في توجيه 
ديبلماسية غواتيمالا سيحدث بدون 
شك وانه سيكون تغييرا كبيرا . ومن 
المنتظر أن يعبر هذا التفيير عن ننه 
من خلال اجراءات ملموسة ابتداء من 
هذا الاسبوع . اذ سيكون الجترال 
سيجيا قد انتهى من اعادة تنظيم وزارة 
الخارجية . 

ويلاحظ المراقيون ان اول 
تمريحات عامة ادلى يها الوزير الجديد 
الذي سيتسلم مهام منصيه يوم الثلاثاء 
القادم خصصت للثناء على سياسة 
الرئيس رونالد ريغان في المنطقة التي 
وحصفيا بانها (الأكثر ملاءمة) . 

وكان انذراد دياز وهو اول عضو 
يعين في حكومة الجنرال ميجيا منذ 
قيام الانقلاب العسكري يوم الاثنين 
الماضي مستشارا للعديد من 
الجنرالات الذين شاركوا في الحكومات 
العسكرية السابقة لليلاد > ٠‏ وأوضح 
بعض هؤلاء الجنرالات ان الوزير 
الجديد يحتفظ بعلاقات شخصية 
ممتازة مع بعض كيار الشخصيات 
الامريكية ومن بينهم هنري كيسنجر . 

ومن ناحية آخرى اصدر الجترال 
ميجيا قرارا يتعيين الكولونيل ارياندو 
سوريرا نائيا لوزير الخارجية . وكان 
موريرا من قبل ملحقا عسكريا في 
وامتطن . 


وأوضح مصدر وثيق الصلة يوزارة 
الخارجية انه بينما كانت غواتيمالا حتى 
الان تلعب دورا متواضعا في نزاعات 
أمريكا الوسطى الا انه من المنتظر ان 
تكون سياستها الخارجية من الان 
قصاعد!ا (مرتبطة بالأزمة) في 
المنطقة . 5 


مع الولايات المتحدة . 


وقد صرح السناتور الامريكي بيتر 
ويلسون الذي وصل الى غواتيعالا أول 
أمس أنه يؤيد استئناف المساعدة 
العسكرية الامريكية لغواتيمالا ومي 
المساعدة التي علقت متذ العام 
37 . واوضح أنه على ثقة من ان 
النظام الجديد سيعمل على التقارب مه 
الولايات المتحدة . 


ويلاحظ المراقبون ان اول 
د يبلوماسي غربي التقى الجترال ميجيا 
كان السفير الامريكي فريد يريك شبين 
وذلك قبل مرور 4؟ ساعة على قيام 
الانقلاب العسكري 


ومن ناحية اخرى يدرس النظام 
الجديد في غواتيمالا (وققا لعصدر 
حكومي) امكانات 


تقديم | موعد 
انتخابات الجمعية التأسيسية المقرر 
اجرلؤها في اول يوليو ‏ تموز - 
ةا 





مه النظام الجديد '. 


يدرس الأب 


,53 أ ؟.ة مليارات دول دولار 


ن الخارجية 


- ثهاية شهر: بوتيو خزيرات 2 
الماضى1.7ملباراتدولار 


وقدرت محادر اتقتحادية 
باكستانية ان بصل بتجموع 
القروضص الخارجية التى تحتاجيا 


باكستان لتمويل خطة التثمية 
138154 بحوالىي ١١٠١8‏ 
مليارات دولار. 
0 المصادر الى أن اى 
ى اضافية قد تحتاجها الخطة 
0 افترة التتفيذ تعتمد على حجم 
المشاريع المزمع انجازه!ا وعلى 
قاعلية الاقتصاد الوطنى بالاضافة 
الى توقعات الخطة بالنسية لزيادة 
صادرات التجارة الخارجية . 


اغلاق محطة اذاعة 
م 0م 

باريس - كينا 
ذكر هنا مدير مكتب حرب الكدائب 
اكحتاضي "نارين فؤاد دنانتك 
الستدعي ١‏ لى وزا رة الخارجية اول 
امس حيث طلب منه ان تلتزم محطة 
اذاعة يشرف عليها المكتب مع 
التشريعات الفرنسيه بمحطات 
الازاعة الخاصة 
ويدير مالك محطة اذاعة (صوت 
الارن) الناطقة باسم الكتائب التى 
تبث من باريس لكن السلطات 
الفرنسية لم تخصحر للمحطة موجة 
للابسال والهذا! لم يسمح لها 
بالاستمرار فى اليث . 

ويعتى الاجراء الفرنسي ان 
محسات 1 
سمتضطر للاقفال. 

واشارت مصادر قفرئنسية الى ان 
مسئولين كانوا ابلفوا مالك بانه يجب 
على محطة اذاعة الكتائب ان تححسل 
عاو ترخيص مسبق حتى تتمكن من 
البث ق باريس 
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0 0 0 ون احتلوا ( ا 
ويتجهون الان نحو( 1م شالويبا) 





وصول عزهيد من ١‏ لعواتالؤينسية والمعدات! ى يامرنا 


نخامينا ه بارئيس - وكالات الأنياء : 

ذكرت" آنياء وردت. الى تجامينا من شعال تشاد أن القتال الدائر بين قوات مهاجمة تابعة للرئيس السايق 
غوكوني عويدى وأخرى مدافعة تايعة للرئيس الحالي حسين حيري اخذ يتقدم جنوبا باتجاه وسط البلاد منذ ؛ن 
سقطت مديئة فايا لاركقدو الاستراتيجية بأيدي المهاجمين يوخ الأربعاء العاضى . 


وقالت أتباءه رسمية وآخرى 


دبلوماسية ان موجات من الطائرات - 


الليبية اغارت اول أمس على مدينة 
أم شالويا الصغيرة الواقعة الى 
الجنوب الشرقي من قايا لارغى . 
وانييحيت قوات حبري من 
فايالارغوا ياتجاه أم شالويا التي 
اصبحت تشكل خطة دفاعيا ثانيا في 
وجه القوات الزاحفة باتجاه الحاصماة 
وقال بييان تلاه وزير الاعلام 
التشادي محمد صومائليا في الراديو 
الليلة قبل الماقسية ان هناك الان 
(احتلال أمر واقع في الجزء الشمالي 
من البلاد يأسره) . 
ووجه نداء ملحأ الى الولايات 
المتددة من اجل التدخل مباشزة 
وبكثاقة للتصدي لخطورة العدوان 
وقالت المعلومات المتداوئة هئا ان 
ليييا تدعم على مايبدو الان 
استدادات تتخذها قوات عويدي 







اوتاوا ‏ كونا: 






المتوقعة ف العام المقيل. 







فى التصويت البرلماني. 









وعين جان يليه 














تنحيةه وزراء وضم 8 جدد فى 
تعديل وراري بكندا 


للتقدم ياتجاه تجاميظ ٠‏ .... 

وتعرضت مديئة كورو تورو على يعد 
٠‏ كلم الى الشمال من تجامينا التي 
تقع على الطريق الصحراوي الرئيسي 
الذي يريط قايا لارغو بتجامينا لغارات 
جوية ايضا . 

وأاعلن صومايلا أن معظم 5٠-٠‏ 
جتدي تايعين لحبري كانوا في فايا 
لارغو قد التحقوا يزملائهم من 
أم شالويا وكوروتورو . 

وقالت عصادر في تجامينا ان 
القوات الحكومية التشادية آخلت مدينة 
كورو تورى والتحقت يبلدة سلال . 
وآكدت مصادر عسكرية غي باريس 
سنن سفويل موقم كورى تقرى اللغرين 
٠٠(‏ كلم جنوب فايا لارغي) قي أيدي 
الثوار التشاديين , وقالت المصادر أن 
الثولر يتجهون الان نحو مدينة 
لم شالويا . 

من ناحية ثانية اعلن قائد القوات 
الفرنسية الخاصة في تشاد الكولونيل 


اجرى رئيس وزراء كندا بِيِيرترودو الليلة قبل الماضية تعديلا 
وزاريا كبيرا فى حكومته ونحى خمسة وزراء متها وضم اليها ثمانية 
وجوه جديدة وذلك لدعم فرص حزيه اللييرالي الحاكم فى الانتخابات 


وكان وزير الدفاع جيل لاونتاني من بين الذين فقدوا مناصبهم فى 
التعديل وادخّل الى الوزارة ثلائة برئاتيين لاعطاء الحكومة فرصة أكبر 


واعتيرت اوساط سياسية هنا التعديل الوزاري وهو الثالث خلال 
سنة واحدة على انه محاولة من قبل ترود و لانعاش حكومته التى 
تراجعت الى الصف الثاني خلف المعارضمة فى استطلاعات الراي. 
-من انتاريو- وزيرا جديدا للدفاع واصبح وزير 
البيئة السابق جان روبرت الذى دعا الولايات المتحدة الى الاشتراك فى 
حملة ضد الامطار الحمضية الامريكية وزيرا التوظيف والهجرة. 

وادخل الى الوزارة الجديدة الان اكباشين وزيرا للخارجية ومارك 
لالوند وزيرا للمالية وجيرالد ريغان وزير دولة للتجارة الدولية ومارك 
ماكفيقان وزيرا للعدل _والمد عى العام لكندا ‏ وديفيد كولونيث وزير 






برتار ميسانا أن سرية من رجاله - 


شرق تشاد 
وقال ان رجاله مكلفون يتدريب رجال 


حبري على السلاح لكنه اكد انهم 
بالطيع سيدافعون عن انفسهم اذا 
ماتعرضوا لهجوم . 

وقال شارل هرنو وزير الدقاع 
الفرنسي آن تنفيذ عملية (ماناتا) في 
تشاد تحقق بصورة كاملة سياح امس 
غير انه اوضح لوكالة (فرانس بريس) 
انه يدرس احتمال دعم هذه القوة ‏ 

واوضح الوزير الفرنسي (قيما 
يتعلق بهذه القوة) ان الجدول الزمني 
المقرر تلعملية احترم بل ونفذت العملية 
قبل موعدها واضاف الوزير 
الفرنسي : لقد اقر ارسال المزيد من 
القوات اذا اقتضى الاأمر ذلك . 

ومن جهة آخرى صرح هرنو يان 
عددا من مدريي الفرقتين الثالثة 
والثامنة لقرات المظلات الفرنسية قد 
انتقلوا جوا من تجامينا الى ابيشي 
مؤكدا بذلك الانياء الواردة من 
نجاميناء. ورفضت وزارة الدفاع 
الفرنسية الادلاء بارقام محددة بشأن 
عدد العسكريين الفرنسيين الذين 
ارسلوا الى تشاد . 

وفي الوقت الذي ذكر قيه أن ليبيا 
شنت غارات جوية جديدة على مدينة 
ام شالوبا الصغيرة التي تسيطر عليها 
القوات الحكومية والواقعة في شمال 
شرق تشاد قالت مسادر عطلعة ان 
ثلاث طائرات آخرى غادرت فرنسا ليلة 
أمس الأول حاملة مظليين واسلحة الى 

وقد ناشد الرئيس حبري فرنسا 
توفير غطاء جوي له من طائرات 
هجومية من طراز زجاغوار) في دول 
افريقية ناطقة بالفرنسية الا | 
رفضت حتى الان طلبه . 

وقال معلقون سياسيون ان حكومة 
الرئيس فراتسوا ميتران الاشتراكية 
لاتريد ان يدقع بها الى القيام يدور 
رجل البوليس في افريقيا . 

على صعيد أخر , علم من مدر 
موثوق يه في يرازافيل ان الكولونيل 
منغستو هايلا ماريام رئيس اثيوبيا 
والرئيس الحالي لمنظمة الوحدة 


ن باريس 





مبارك امس مع وفد الكوتغرس 





سانتياغو : 
جنود تشيليون يقومون يدورية قى احد شوارع سانتياغويوم الجمعة الماضية 
بعد ليلة من المظاهرات المعادية للحكومة والاضطرابات التى قتل غيها ١77‏ 


(لاسلكية . أب) 


اسلام اياد: رويتر. 

رفض زعماء سياسيون معارضون عديدون في 
بأكستان خطط الرئيس محمد ضياء الحق لاعادة 
الديمقراطية يحلول اواثل العام 19/465 وطاليوا باجراء 
انتخابات عامة في وقت مبكر. 

ودعا هؤلاء الزعماء الى أعادة كاملة لدستور العام 
1477 المعلق الذي قال الرئيس ضياء الحق انه 
سيعدله ليصبح اكثر تمشيا مع الاسلام وليمنح 
الرئيس سلطات اوسسع. 

وقال الزعماء ومعظمهم من تحالف ثماتية احزاب 
محظورة يحللق عليه اسم الحركة لاعادة الديمقراطية 
انهم سيسيرون قدما في خططهم لبدء حملة عصيان 
مدني اليوم ضد الحكم العسكري. 

ويصادف اليوم الذكرى السادسة والتلاثين 
للاستقلال. 

وكان الرئيس ضياء الحق اعلن اول امس أنه 
سيعقد انتخابات عامة في 77 اذارمارس العام 19472 
ومن ثم يرفع الحكم العرفي الذي فرضه عندما تولى 


المنتخبة. 


مجلس النواب 


الدوحة/ق . ن ١‏ 1: 

قال العقيد (ابوموسى) قائد 
التمرد في حركة (فتح) الفدائية 
الفلسطينية أنه لايرى في المرحلة 


امكانية لدى جيش العدو الاسرائيلي 


كستابفي موسكويؤ رخ لجرا ٌالعدو 


فيلبنان 


موسكو/ كونا. 
صدر كتاب هنا متحدث عن < 


وابناء الشعب العربي الفلسطيني. 


..بالويتائكق والصور 


جمدع الاعمال الاجرامية الثي قامت بها (أسرائيل) ضُد المواطنين اللينانيين 


ويم هذا الكتاب الذي اصدرته اللجنة السوفياتية للتضامن الافرواسيو ي تحت عتوان »اتهام 
بالجرانم. الوثائق وافادت الشهود بالصور الفوتغرافية التي تؤكد الحقائق الدامعة على العدوان والابادة 
عن قبل الجيش الاسرائيلي في الاراضي اللبنانية العام 1941. 1 


وقد جمعت هذه المواد 0 
الدولية للتحقيق في جرائم (اسرا 
بحق الشعبين اللبناني 0 
اثناء الغزم الفاشي الذي قامت به 


الدولة الحسهيونية وحليفتها الولايات 
المتحدة. 


السلحلة في انقلاب عسكري في العام 15131 . وكان هذا 
الانقلاب اطاح بحكومة السيد ذوالققار علي بوتىو 


وقال السيد محمد بلال وهو محام يارز في اسلام 
اباد ان التعديلات التى يعتزم الرئيس ضياء الحق 
ادخالها على الدستور ستجعل منصب الرئيس من 
القوة بحيث يبدو رنيس الوزراء وككانه دمية. 

وكان دستور العام 13377 جعل من منصب 
الرناسة رمزيا ولكن الرئيس ضياء الحق قال اول 
امس أن تعديلاته المزمعة ستخول الرئيس سلطة 
تعيين رئيس الوزراء وقادة القوات المسلحة واعضماء 
اللجنة الانتخابية ورد مشاريع القوانين الني يقرها 
لاعادة النظر فيها وسلطة حل المجلس. 

واعسرب عدة زعماء سياسيين مؤيدين للحكم 
العسكريي عن تاييد لبرنامج الرنيس ضياء الحق 
الذي قالت وكالة انباء اسوشييتديرس الباكستانية 
الرسمية انه لاقى الترحيب لدى مختلف فئات 





مع العدو الاسرائيلى حتى تهدم 
مؤسسته كدولة وكجيش وكثقافة. 


واضاف أن دور التثورة 
الفلسطينية هو فى استمرار التماس 


مع قوات العدو وملاحقتها أيتما 


وصدر هذا الكتاب يحناسبة 
ذكرى مذيحة صيرا وشاتيلا واشريف 
عليه الاكاديمي السوفياتي ورئيس 
اللجنة السوفيائية في هذه اللجنة 
الدولية فلاديمير كودريا فتسيف. 

وكتب في مقدمة الكتاب ان 
الشعب السوفياتي اذ يعرب عن 
القلق المتسروع يعير اهتماما كبيرا 
الى حل النزاع الخطر في منطقة 
الشرق الاوسط. 

كما ان الشعب السوفياتي يوجه 
الادانة الحازمة والصارمة الى الغزو 
الاسراتيلي للبنان والايادة الوحشية 
للسكان المدنيين في ييروت الغربية.. 
كما يطالب ويكل حزم بالتحقيق 
الدانب للميادىء التي بوسعها 
ضمان السلام في هذه المنلقة 
الملتهبة. 

واكد العالم السوفياتي على القول 
ان هذا كله يمكن بلوغه بالجهود 
الجماعية للاطراف المعنية بما فيها 
منظمة التحرير الفلسطينية عن 
طريق عقد مؤتمر دولي بصدد هذه 
القضية. 5 





كن اف - ٠.‏ د 
في شمال الأردن 

عساو 1 

نكر هتا امس انه تم اكتشاف 
مخزون من الفوسفات شمال الأردن 
تقدر كميته بحوالي 500 مليون 
طن . 
وقال الدكتور شاكر المقبل 
الاستان المساعد بقسم الجيولوجيا 
قي الجامعة الاردنية في تصريح 
نشرته صحيقة (الدستور) الاردنية 
انه تم اكتشاف هذه الكميات من 





| انتقاد سوفياتي 


للتعنت الايراني 
تحاه انهاء 


الحرب مع العراق 


موسكه ‏ كونا 

انتقد تعليق سوفياتي هو 
الثالث من نوعه خلال هذا الشهر 
عدم استجابة ايران الى نداءات 
السلام الكثيرة التى توجهت بها 
البلدان غد. المتحازة والاسلامية 
وغدها وقال ان ايران لازالت 
تعتمد على الوسائل الحربية لحل 
المسائل المختلف عليها بينها 
وبدن العراق. 

واضاف التعليق وهويقلم ف 
فلاديميروف ونشرته مجلة 
(العصر الحديث] الاسبوعية 
السياسية ف عددها الاخير (ان 
الايرانيين يتطلعون الان الى 
السيطرة على المرتفعات العراقية 
الاستراتيجية وطرق المواصلات 
التى تستخدمها بغداد حسب 
رآيهملمد الثوار الاكراد في 
كردستان ايران). 

وأستي التعليق تأثير 
العمليات العسكرية للقطعات 
الايرانية ف كردستان على الوضع 
العام فى جبهة القتال. 

ولاحظ انه من الصعب جدا 
على قطعات عسكرية كبيّة ان 
تتقدم ف هذه المنطقة بسبب 
التضاريس الجبلية الشاقة 


ومذسى يقول انه عدا ذلك فان 
فتح ايران الجبهة القتالية 























د اناك ولد بيسن وزيردة للعلاقات الخلوة يوك || الا ساك اش نك | السيكي الذي بير مص حلي | لاي ات ا لال 0 0 | قبل جياز متخصض في قسع | | ليد يدور من مل تقيفن 
اكلارين وزيردولة للماليق : اس ات الخال في . برئاسة السناتور رويرت كإرفن وتم 0 2 1 علق منؤالن الجولوجيا في الجامعة الابدتي | | فيها فصائل الاكراد المسلحة 
وقالت مصادر مطلعة هنا ان ترودى ابدى استعداده للتنحمر عن | | برازقيل التوصل الى تسوية افريقية خلال الاجتماع الذي .حضده نائب | (العرب) القطرية امس ان خسائر احتعال سحب القواث مال سل | يعمل في حقل التتقيب عن الندائه | | قبالاضارياضد الحكومة 
رئاتة الحكومة قبل توجه المقترعين الى صناديق الانتهابات لعنهالم للنزاع التشادي ووقف تصاعد تدويله . رئيس الوزراء وزير الخارجية العدو ستكون كبيرة وان قدرته على من اليقاع كجزء من حل للمشكلة الطبيعية شمال الآرنان .+ المركزية ف يغداد مدعومة 
تشر الى تاريخ تقاعده 0 0 ول 8 عن لمصري السيد كمال حسن علي | تحقيق نتائج عسكرية على الأرض اللبنانية بقوله ان القوات واضاف ان النوعية المكتشفة | | بمساعدة من الخارج. 
ايل وبد ا عن الفور مباحثاته 8 ووزير الدولة المحسري للشؤون | ليست بالسهولة التى يتصورها الفلسطينية ستبقى تقاتل العدوولن | من الفوسفات تعتير من النوعيات 





وفد برلماني الماني .يزور الأردن اليوم رئيس الكونغو الكولونيل ونيمى سب | الخارجية الدكتور بطرس غالي | البعض بل هى غير مؤكدة . تلتزم بقرار الانسحاب الى المتقى | الممتازة وهي المرة الاولى التي 00 





لجتمع الرئيس المصيري حسة 0 لى في الأيام المنظورة 


قاتم بالا قاهرة ع2 الهائلة التى يد العراق 
نغويسه للبحث في الاجراءات الت | والقائم بالأعمال الامريكي بالقاهرة واستطرد يقول ان (اسرائيل) ‏ لان خروجها من لبتان مه نهاية يعلن ,فيها عن اكتشاف فوسقات لبان التق نكتلف ساد 

عان اق .ن١13::‏ ضمن جولة له في عدد من دول | تَؤّدي الى تقديم اقتراحات جديدة | بحث عدد من القضايا الدولية | ليست قى موقع قرض الهيمنة 0 0 المنطقة شمال الاردن . وايران من جراء هذمٍ الخرب لدي 

5 حل ' الى سانا 'الفوم وف "انتقو للسلئم في تشاد خلال هذه العطلة | الراهنة وفي مقدمتها الوضع في 0 لو الانتصار العسكري فى الاقرب لمواجهة العدو ا مضى عليها حوالى ثلاث سنوات 
ا لاسبوعية 0 ١‏ ق الأوسط وفي لبنان والعلاقات على القوات السورية للا تمتلكه وفي هذا الصدد جدد ايوموسى ومعلوم انه تم الاعلان في وقت وقال فمن جراء انخقاض انتاج 

براش من المانياالاتحادية برئاسة ١‏ ويحث اليقد خلال ويارته مع | ١١‏ هفجد امتنستوا «مقسان. «كك | الثاية بين البدين . سوديا. من امكائيات ‏ عسكرية ‏ رفضه لاقامة حكومة فلسطيئية في | ساب عن وجود احتياطي من خام | | وتصديد انفد وتخريب المنشآت 
نزفيثنيسكي عضو رئاسة الحزب جلالة الملك حسين وعدد من كبا وجكيهات 1 0 يد واكد السناتور كارفن في تصريح موجودة على الأرض الا انه قالان المنفى . الفوسفات في مناطق جنوب الاردن الصناعية المهمة وتحويل الموارد 

5 1 لاعت ا الالماتي ٠‏ 27 0 . والغابون وزائير وافريقيا بسطي 1 5 ا ب مجال الصرا العدو مازال قائما لما تحط شاء ا طء 8 3 الاحت 5 1 

0 اشتراكي المسؤولين الاردنيين أخر تطورات | واتغولا وبوروندى وروائدا وغينيا | أدلى به عقب الاجتماع يمان بلادد 7 ا 0 ا 0 ورد! على سؤال حول عودة 0 ونحسف المليار طن لخدمه الاحتياجات الحربية 

زيارة للاردن تستغرق ثلاثة أيام الأوضاع في المنطقة . الاستوائية وساى تومى ويراتسيب | بالعل على عدم تقسيم لبنان كما | المواجهة لاتزال مفتوحة .22 القوات القلسطينية الرالجبل في | ان الأردن يعتبر ثالث دولة في | | وتحمل كلا البلدين الجارين 


المواجهة لاتزال مفتوحة . 








ويذكر أن الوفد البرئماني . بالاضافة الى كريستيان نوكسى وذير | اكد في هذا الصدد ضرورة 0 في انتاج الفوسفات بعد 


















6د 7 اخلفة ان عزن عدان نوكي وددر لبنان قال انه اذا طلبت (جيهة المسلمين خسائر مالية هائلة تقد 
0 ؟ الألماني يقوم حاليا بزيارة للعراق 0 2 0 بصفة | ا حاب كافة القوات الاجنبية من وقال ان برتامجنا السياسى الخلاص الوطني) اللبنانية ذلك | المغرب والولايات المتحدة | | بعشرات البلايين من الدولارات 
0 الوساطة كما زار كلا من دمشق وبيروت ٠‏ | “العشري: لثورة الكونغو 7 7303707 | الارلضي اللبنانية . ودودنا النضالي يتطلب منا المواجهة فسنكون قى طليعة العائدين الامريكية . 
(تتعة المنشورة صفحة اولى) : : العشرين . 





ويذكر ان رئيسوفد الوفاق الفلسطيتي 
كان صرح فى وقت سابق أن مهمة الوفد لن 
تكون بديلا عن عهمة اللجئة السداسية 
المنبئقة عن اللجنة التنفيذية لمنظلمة التحرير 
الفلطينية .. وقالاته سينسق العمل مع 
السيد خالد القاقوم رئيس المجلس الوطتي 
الفلسطيني ورئيس اللجنة السداسية . 








توثر شديد 

زتتمة المنشورة صفحة اولى) 
طريقه الى ابتلاع المؤسسات وان سياسته 
الحصالية تقضى دصرب الطانفة الدرزية 
للاستقال بعسدها الى ضرب وتوزيء الشيعة 
التجمعين ف بيروت وصاحيتها الجنوبية ثم 
طرد ما ثيقى من الفلسطينيين الدنييزفيى 
لبنسان . واكد ان حزبه لن يسمح لهذا 

5 زه ا مخطط ان يعر وسوف يقائل .حتى النهاية 
حطة واضاف وليد جتبلاط قائلا انه يعشير ان 































,كزان كل المحرمات ف لبتان قد سقطت وانه لوكان + سننوات , قطع يار تتصليح 
١‏ الرزراء الشلاشة الذين تم احتجازهم ل 
إريس السشوف يوم الاريعاء الماضي هم وزراء 
: أخرين (لكنا قد تعصرفنا على نحو أخر) وفال 


ان وحسدات الجيش اللبتساني التى مازالت 
موجودة اق ملدثي (كهرمتى) و(عبيه) بالأجبل 
لى تكون قادرة على البقاء فى المستقيل2 | 
وذكر جنبلاط ان المطالب العشرة التئ 
مقلهما الوزراه الثلاثة الى الرئيس اللسناني 
امين الجميل هي اللحد الادني المثيول لبدء' 
اتن جوار مع رئاسة الحميورية اللبنانية . 
وق هذا الصدد ذكرت صميفة 
(الشرق) اللبنانية لس إن الحكم الثبثلئي. 
و د 
الحسوب التقندسي الا اتمتسراكي ودلك ماقالة 
الوزارة الحالية وتشكيل حكومة اجدمداة 
واشارج الصحيفة الى ماذكر عن |. 
اتصال مين الرئيس الليتاقي امي الجميل ' 
والدكتور سليم الخحص رئيس السوزراء 


















اللبسائي السسايق وكنذليك ماناعلنه شيفيق 5000 1 0 ا 1 
ونان نيس الوزراء عن ان ل ن مطالب الحوب امي تعتدم لك تَوسنيًاا بود النتفات.نوتدعمها كماان مإوكرالصيانه بعَةَلتوسكييًا الربياض: متارع الشعنين . الخبر: ستارع تشنعمبِييا 7 
| قينا حك عه لمايتة ل ل ل لاا يف ا موردسرون+ 
3 ذلك ل ستادات تومتيرنا لاتفوى ايان ووفك عدماتهاد ؤاماكن ماهمذا! الإأمشال الخرعلى انث ... 
عليكانٌ سكرو 1 مئاسيّة :مستودعات جخميّل: ينها خط ك1 حي #ضنك الشركة المتحدة لمنتجاته التكولوحيا المحدودة 
اليد انندم لد اليه ط توجده مودعا دوه هو مه يه سرد عه شام المورّعوث الوحيب وث ل الممدكة العربية السعوديية' 0 











الاحد 5 ذو القعدة ٠7‏ 15ه.. العديد 0017١‏ 
غل نقة لق اقلا ل :38 لذ 121 :381 :1157 لظلا قله القة ققة نلق 3/1 :37 311 1 30 35 21 33 335 :01417 37 04 :317 :307 :339 21 
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اسلا نات ستضر قد 





اعلانات ١‏ المذتب 





© ا تعلن المحكمة الشرعية 
بالمذتب انه تقدم اليها انمواطن/ 
شعروخ ين عمر محمد العطيري 
طائيا حجة استحكام لكامل أرضه 
السكنية الواقعة بروضة الحكسو 
حي الوقهم الدراجة عليه يطريق 
الهبة من حمدان بن حمود العطيري 
المحدودة : 

من الشمال بيت غازي بن سلطان 
بطول ١57/107م‏ 

ومن الجئوب شمبارع 
ه لفتار يطول ٠55/5م‏ 

ومن الشرق شارع بطول 14م 


عرض 


ومن الغرب شارع بطول 
ادم 
ومجموع المساحة للارض - -2 متر 
مريع - 


فمن له معارضة على هذا الطلب 
فعليه التقدم بمعارضضته لهذم 
المحكمة في مدة لا تتجاوز شهر من 
تاريخ نشر هذا الاعلان . والله 
الموقق . 

14414 


اعلاتات الطائقف 


© تعلن المحكمة الشرعية 
الكبرى بالباحة باه تقدم اليها 
المواطن/ احمد صالح جيران 
الزهراني / من اهالي قرية (قرن 
ظبي) وانهى قائلا انه من الجاري في 
ملكه وتدحت تصرقه الاراضي 
الزراعية العثرى الواقعة في قرن 
طلسي والتي الت اليه عن طريق الارث 
الشرعي والمحياة من قبل عام 


0ه والمخترّل جِرْء منها لصالح 
طريق خط زهران الطائف 
والمحدودة : 


)١‏ الارض المسماة : رهوة محائد 
وجنياها زراعىي عثرى وحدودها 
كمايلي : 


ايلي : 

شمالا : بحدها ملك آل مسقر 
بطول /٠١‏ 2م 

جنوباً : يحدها ملك احمد بن 
حسين ال زاهي وملك علي جبران 
وحمدان جبران بطول ٠1/6١٠١م‏ . 

شرق : بحدها طريق سيارات 
يعرض " م وملك عوضة ين حسن 
وغرم الله بن حمدان يطول 
5م . 

غريا : بحدها ملك عبدالله 
حجيلي وسعيد جبران يطول 

م ومساحتها الاجمالية 
5108/96 مترا مربعا . 

؟) الارض المسماة : الحنوه 
زراعي عثرى وحدودها كمايلي : 

شمالا : يحدها ملك احمد بن 
يعن الله وملك عالي عتيق بطول 
1م ٠.‏ 

جنوبا : يحدها طريق ترابي 
يعرض "م وملك سعيد بن حسين 
يطول ١٠/47م‏ 

شرق : يحدها ملك علي المروعي 
بطول 47/07١‏ م. 

غربا : يحدها ملك عالي بن عذيق 
يطول ١4/٠٠‏ مترا ومساحتها 
الاجمالية (7478/0) متر مريعا . 

طالياة حجة استحكام على 
الموضح بالاعلان , قمن له معارضة 
عليه مراجعة المحكمة المشار اليها 
في مدة اقصاها شيرين من تاريت 
اعلانه والله الموفق . 

ك1 

© يعلن/ منصور قايد احمد 
يعاني شمالي عن فقد استمارة 
سيارة داتسون ٠8؟‏ ال موديل 
1585م رقم الاستمارة (77101157) 
تاريخ ٠غ+١ه‏ والصادرة من مرور 
الطاثف . كما يعلن عن فقد استمارة 
بكب سوزوكي موديل 1947م رقم 
الاستمارة ركدمةواكة) والسادرة 
من موور الطائف باسم مؤسسة ركن 
الستارة . الرجاء ممن يجدهما ان 
يسلمهما لمرور الطائف وله الشكر . 

لا 

© تعلن المحكمة الشرعية يدومة 
الجندل انه انهى اليها المواعان عدامه 
عواد واخواته ان من الجارى فى ملكهم 
وتحت تصرفهم كامل منشاتهم الواقعة 
فى محلة الكيرى يدومة الجندل 
المحدودة بالحدود الاتية : 

جنوبا : طريق رجل بعرض ام بطول 


يطول ,غم 
وشرقا : ملك اعتيق يوسف يطول 


م 
وغريا : ملك عتيق يوسف بطول 


اما 

وطلب اعطائه حجة تملك له فعلى كل 
من له معارضة فى ذلك تقديم اعتراضه 
الى المحكمة خلال شهر من تلريتج 
اعلانه . 





اعلانات مكة المكرمة 





© يعلن اعجاز احمد محمد حقيظ 
(باكستلني الجنسية) عن فقدان جواز 
بم رقم 3-3766 تارمت 
64 اللصدر من كوجرات 
ومجدد من السفارة الباكستانية 


بالرياض في ٠ ١545/9/16‏ يرجِى معن 


دعثر عليه ان يسلمه الى اقرب جوازلت 
أو تليفون رقم 2/46077 الرياض وله 
الشكر ٠‏ 


يسنن لن 


اعلانات الاحساء 


© تعلن المحكمة الشرعية بالقارة 
وتوابعها بالاحساء بانه تقدمت اليها 
المدعوة امنة يذنت السيد احمد الحاد 
طالبة تسجيل بيتها الواقع بقرية 
التويثير البالغ مساحته (49ر1هم؟) 
والمحديد غريا الطريق بعرض ام وبه 
باب وشرقا بيت السيد محمد عبد الله 
الحاجي وشمالا بيت حسين ين عبد الله 
الحاجي وجنويا الطريق يعرض لام 
والايل لها بالشراء من السيد احمد 
عبد المحسن الحلجي فمن لديه معارضة 
قعليه مراجعة ال محكمة خلال شهرين من 
تاريخ اعلاته. 





11/14 


اعلانات نجران 


© يعلن عبدالله جسين الحسن المكرمي 


عن فقد رخصة قيادة خصوصي رقم 
الصادرة من مرو ر نجران يرجى 
ممن يعثر عليهما ان يسلمها الى مرور 
نجران وله الشكر. 

ةلال 
© يعلن يشير علي عوض عن فقد لوحة 
سيارة مرسيدس رققم 590714 
الصلارة من مرور نجران يرجى عمن يعثر 
عليها أن يسلمها الى مرور نجران وله 
الشكر. 

الل 
© يعلن محمد شقيق احمد «هتدي 
الجنسيسة. عن فقد بطاقة رقم 54 تاريخ 
7ه الصادرة من بترومين 
بنجران يرجى ممن يعثر عليها ان يسلمها 
الى بدترومين ينجران وله الشكر. 

11/11 


اعلانات الخرج 


© يعلن عبد الكريم محمد شلال المحمد 


سوري الجنسية عن فقد رخصة عمل رقم 
4" تاريخ 1/58١1501/1اها‏ 
الصلدرة من مكتب العمل بالخرج يرجى 
ممن يعثر عليها ان يسلمها الى مكتب 
العمل بالخرج وله جزيل الشكر.. 

لك 
© تعلن المحكمة الشرعية بالخرج انه 
انهى اليهارقيق بن حمد رشيد 


جنوبا: تمارع رقم 1١‏ بطول ١٠م‏ 
وشمالا' قطعة رقم ١6‏ بطول ١٠م‏ 
وشرقا: قطعة رقم ١4‏ بطول ١ر4‏ ام 
وغريا: شارع عرض 7١م‏ يطول ١٠هر؛‏ 1م 
وطلب اعطائه حجة تملك له قعلى كل من 
له معارضة في ذلك تقديم اعتراضه الى 
المحكمة خلال شهر من تاريخ اعلانه. 
1 


اعلانات ابها 


© يعلن مرعى على الشهرانى عن 


فقد رخصة قيادة رقم 5440 تاريخ 
صادرة من مرور جِيزان 
فعلى من يجدها أن يسلمها الى مرور 
عسير وله الشكر . 
مانن 

© تعلن المحكمة الشرعية يرجال 
المع للعموم انه تقدم لها المواطن 
مريع ناصر مريع الصلبي بالاصالة عن 
نفسه ويالوكالة عن اخوانه هادي وفاطمة 
وردعة وليلى وعمراته ووالدته قصرا 


فيحدها 


تاصر وعبمته صالحة بطلب 
حجة استحكام على املاكهم الزراعية 
الواقعة فى شط ميكة يلاد ال ملب 
وحدودها ومساحتها كالاتى اولا- 
قطعة تسمى ركيب مسقى الوسطاتنى 
يحدها شام علياء الجماعة ال 
عحسن وطول الضلع - 0 متر! ويمنا 
مزرعة علك عيسى مريع وتعام الحد 
مزرعة ملك على حلضر وطول الضلع 
١‏ مقرا وشرقا أرض مرتفعة عليها 
مساكن تابعة لعلي حاضر ويحي بن 
جوحان وطول الضلع ١‏ 7 مترا وغريا 
مزرعة تابعة لعلى مغلوى وطول 
الضلع ١‏ مترا وتبلع مساحة هذه 
المزرعة )١90١60(‏ مترا مسطحا 
(مخطط )١‏ . 

ثانيا - مزرعة مكونة من قطعتين 
بحد الاولى شمالا مزرعة عيسى بن 
مريع يطول ؟؟ مثر؛ وجنوبا مزرعة 
عيسى بن مريع بطول >" مترا 
وشرقا مساكن تابعة لى وتملم الحد 
مسقى ركيب بن حساب وطول 
الضلع -4 متر وغربا القطعة 
الثانية لى وتعام الحد مزرعة ملك 
على مغاوي. وطول الضلع 2١‏ مترا 
وتبلغ مساحة هذه القطعة )١لاا١ا‏ 
مترا مسطحا اما الثاتية فدحدها 
شرقا القطعة الاولى وطول الضلع 
7 مترا وغربا مزرعة عيسى بن 
مريع وطول الصلع 75 مترا وشمالا 


مريع بطول (17) مترا وتبلغ مساحة 
هذه القطعة إل ٠‏ مترا) مسطحا 
(مخطط ب) ٠‏ 

ثالثا ‏ مزرعة مكونة من عدة 
قطع متجاورة بحدهامعا من الشمال 
مزرعة عيسى مريع وطول الضلع 
١66(‏ مترا) ومن للجنوب مزرعة 
عنى يحى على بطول (85) مترا ثم 
كسره شمالا يطول (١؟)‏ مترا حيث 
يحدها مزرعتى على يحى على بطوط 
وعيسيى مريع ثم غريا بطول (0؟ 
مترا) فشمالا بطول 72 مترا فغريا 
مرة اخرى بطول 28/0٠/50‏ مترا 
حيث مزرعة لعيسى مريع وتمام 
الحد مزرعة على يحى على بطول 
(21/60 مترا) شعالا اما من الشرق 
ارض مرتفعة تعلوها 
مساكن تابعة لى ومساقى البلاد ومن 
القرب مزارع عيسى مريع وعلى 
يحى كما ذكر فى تحديد الجهة 
الجنوبية وتبلغ مساحة هذه القطعة 
جميعها ١5506(‏ مترا) مربعا تقريبا 


بحدها شمالا ارض زراعية ملك 
الحرمة صالحة مقرح علي صائح وطول 
الضلع 7١(‏ مترا) وجنوبا مزرعة 
ملك محمد ابراهيم محمد وشرقاجبل 
بطول (1؟ مترا) وغربا مزرعة تابعة 
لى وطول الضلع (75 مترا) وتبلغ 
مساحتها ١144/4(‏ مترا مسطحا 
تقريبا مخطط د) . 

فمن له معارضة فيما اتهى بيه 
المنهى فليتقدم بمعارضته لهذم 
المحكمة فى هدة اقصاها شهر من 
تاريخه والله الموفق . 





لفالن 
اعلانات الطائف 


© تعلن المحكمة الشرعية يحجاز 


بالقرن بان المواطن محمد عائض 
مرعى القرنى حامل الحفيطة رقم 
4/1 فى 1٠١/5‏ /كلكااه 
فيه اعطائه حجة استحكلم على 
ارضه السكتية المحاطة بجدار 
ارتفاع مترين والواقع فى قرية 
الحصنة والمحدود كما يلى من 
الشعال مجرى سيل بطول خمسين 
مترا من الجنوب شارع عرض ثمائية 
امتار بطول الضطع ثلاثة وخمسين 
مترا من الشرق شارع عرض ثمانية 
امتار يطول الضلع خمسة وستين 
مترا من القرب ملك سعيد بن عائض 
واخوانه بطول الضلئع اربعة وستين 
مترا والائلة الى عن طريق الاحياء 
الشرعى من عام 81"١اه‏ فمن له 
معارضة فى طلب المذكور قليراجع 
المحكمة المشبار ليها فى مدة 
شهرون من تاريخ نشره بالجريدة 
والله الموقق . 

2/1 
© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية 
فى محائل عسير المواطن على 
يوسف رافع الشهرى مقيدا ان دقتر 


' رسمه بطول -55,4م وغربا الوجاج 


حقدعئة تقوسه رقم 757 وتاريخ 
74/6 6ه سجل محائل عسير 
قد فقد من - 
يرجى معن يعثر عليه ان يسلمه 
لادارة الاحوال المدنية فى محائل 
عسير أو اقرب ادئرة احوال مدنية - 
لان حيلرّة هذه الحفيظة أو اخقائها 
او العدث بعدوتلتها او استعمالها 
من قبل غير صاحبها يعد مخالقة 
يعاقب عليها النظام , 
11/4 
© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية 
فى الطائق المواطن فرحان سبعيد 
ملفي العتيبى مفيدا ان دققر حفيظة 


نفوسه ) رقم 5546 وتاريخ 
+9 18م سجل الطائف قد فقد 
مئه ٠.‏ 


يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه 
لإدارة الاحوال المدنية فى الطائف 
او اقرب ادارة احوال مدتية ‏ لان 


الخميس يمانى شمالى عن فقد جواز 
سقره ‏ رقم 7304439 قلريتج 
م والصلدر من 
السقارة اليمذية بجدة الرجاء ممن 
يجده ان يسلمه للسقارة اليمنية 
بجدة أو جوازات الطائف وله 
الشكن . 


2/6-68 


اعلانات الاحكساء 





© يعلن فهد يوصسف السعود عن 
فقدان استمارة سيارة منزدا بكب 
مه رقم اللوحة 2720057 فقل 
السعودية والصلدرة من مرور 
الشرقية يرجى ممن يعثر عليها ان 
يسلمها مشكورا الى مرور الشرقية 

لشن لننا 
© يعلن محمد صالح طالب يماتى 
الجنسية عن فقدان جِوارَ سفر رقم 
2-45 متار بخ اا ءهككم 
والصادر من جدة يرجى ممن يعثر 
عليه ان يسلمه الى جوازات 
الاحساء او القنصلية اليمنية يجدة 
وله الشكر . 

غدل نا 


© تعلن المحكمة الشرعية بالعديون 
لعموم المواطنين بالمملكة العربية 
السعودية باته تقدم اليها المدعو 
سائم بن حعد الحامد طائبا حجة 
استحكالم على الارضص الواقعة 
بالعيون البالقة مساحتها 00525م7 
المحدودة شمالا ملك محمد المراد 
بيتهما رسمه يطول 0.10هم وجتويا 
بيت المال يينهما منجى بطول "١٠م‏ 
وشرقا ملك عبد الله اكعقيل الهزّاع 
ونتمة ملك حعد حمود العمر بيتهما 


بطول ١597م‏ فمن له معارضة على 
ذلك فليتقدم الى المحكمة الشرعية 
بالعيون خلال مدة اقصاها شهر عن 
تاريخ اعلانه . 

احغلةلن 


© تعلن المحكمة الشرعية بالعيون 
لعموم المواطتين بلمملكة العربية 
السعودية يانه تقدم اليها المدعو 
استحكام على الارض الواقعة 
بالعيون الياللقة مساحتها 1711م7 
المحدودة شمالا ملك عيال محمد 
العمر قاصلا ديتهما رسمه يطول 
,م جنوبا ملك عبد الله العقيل 
قاصلا بيئهما رسعه يطول 0571م 
شرقا بثر خليفة خارجا الطريق بطول 
"م وغربا ملك عيال احمد 
الناصر ويتمه ملك المراد بطول 
5م فمن له معارضة على ذلك 
فليتقدم الى المحكمة الشرعية 
بالحدون خلال مدة اقصاها شهر من 
تاريخ اعلانه . 


شنم لذ 


اعلانات الزلقي 





© يعلن يضاح يكاي انظفيري عن 
رغبته في تعسديل اسم زوجته من (فطيم 
محمد حمود حريي) ليصيح الاصم 
الجديد (فطيم فاح محمد) فمن له 
معارضة قليتقدم الى الاحوال المدنية حفر 
الباطن خلال شهر والله ولي التوفيق. ‏ * 
1101 

© تعلن محكمة السرلفي بأنه تقدم اليها 
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ات 14598١6‏ اجدة 








محمد السعود الفرهود طالبا حجة 
استدكلع لحوشه الواقع ف جتوب علقه 
والدارج عليه بالشراء من عبر الرحمن 
العثمان الجميل. وحدوده واطواله كما 
يل: 
شمالا: شارع عرض 7 امتاروطول الحد 
+7 مقرة 
حنوبا: شارع عرض 17 متروطول الحد 
“دراه عدوا 
شرقا: شارع عرض ١7‏ متروطول الحد 
مرا 
غربا: حوش خليقه الطيار وشارع عرس 
-لارة متروطول الحد “امتراثم 
يتعطق شرق ا يطول ٠5رة؟‏ مترثم 
ينعطف شمالا يطول 538٠‏ 5م. 
المساحة الاجمائية: 11٠٠١‏ متر مريع- 
فمن له معارضة فليتق دم لهذه ا محكمة 
خلال شهر من تاريخ نشره والله الموفق. 
11/1 
© تعلن محكمة الزرئقي بأنه تقدم اليها 
على بن صالح العلي الحمران طالبا حجة 
استحكهح ملك جده علي بن متسد 
الحمران الواقع ف سمنان والايل الى جده 
بالشراء. وحدوده وأطواله كما يلي: 
شمالا: ملك الشليع وطول الحد : كم 
جنويا: شارع وطول الحد 4٠‏ ر/لام 
شرقا: مئك اخ المنهي محمد وطول الحد 
كلام 
غربا: وادي الثنيه (شعيب ضيق) 
وطول الحد لام 
المساحة الاجمالية: مر؛ دونم تقرييا 
فمن له معارضة فليتقدم لهذه المحكمعة 
خلال شهرمن تاريخ نشيره والله الموفق. 


يحلتدة ان 
© يغلن فرعي شفاعت على عن ققد 
دقتراقامتهرقم 1٠٠١‏ الصادرمن 


جوازات الرلفي يرجى ممن يعثر عليه أن 
بسلمها الى جوازات الزركقي او الاتصال 
بتئفون 557710745 وله اللبكن. 
مدقلل 
© بعلن فرج مقرح الزهراني عن ققد 
لوحة سيارة رقم ١16٠471‏ الصادرة من 
مرور الشرقية بالحفر داتسون موديل 
+148 بكب يرجى ممن يعثر عليها ان 
يسلمها الى مرور حقر الباطن وله الشكر. 
11/1 
© يعلن قاسي محمد الحميداني عن فقد 
الصك الشرعي الصصسادر من كتاية عدل 
حفر الباطن مخطط سند.. ايوشويريات 
الجديد يرجى معن يعثر عليها ان يسلمها 
الى كتابة عدل حقر الباطن وله الشكر. 
تعدلةلنل 
© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في رقحا 
المواطن سعود جعيثن الشمري مفيدا ان 
دفترحفيظة نقوسه رقم 7817 وتاريخ 
5ه سهل رفحا قد فقد مته 
يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه 
لادارة الاحوال المدنية في رقحا او اقرب 
ادارة احوال مدنية - لان حيارة هذه 


أوي: 






الحفيظة او اخفائها ا والعبّث يمدوناتها 
لو استعمالها من قيل غير صْلجَبها يعد 
مخافة يعاقي عليها النظاح. 7 


© يعلن ظاهر عشوي وادي الشعري عن- 
فقد حفيظة نفوس رقم 0ه تاريخ 


7ه الصادرة من رقحاء 3 
يوجى ممن يعثكر عليها ان يسلمهنا الى ' 


الاحوال المدنية برفحاء وله الشكن.. 
11/116 
© يعلن عتمان وارد عشوي الشسري عن : 
ققد حفيظة نفوس رقم 16١١‏ تاريلخ.' 
٠ه‏ الصادرة من عرعر 
يرجى ممن يعشر عليها أن يسلمها الى , 
الاحوال المدنية يرقحاء وله الشكر 


00 . 


© يعلن حمؤد حسين الشمري عن ققد 
استمارة سيارة رقم 178407617 تاريخ : 
هم الصارة من الشرقية - 
وتيت شقرموديل الا يرجى ممن يعثر 
عليها أن يسلمها الى مرور رفحاء وله 
الشكن. . 
11/1 
© يعلن عواض شام ان عبدا الشعري 
عن فقد حفيظة نقوس رقم 17101 تاريخ 
44 148ه الصائرة من الدمام 
يرجى ممن يعثر عليها أن يسلمها الى 
احوال رقحاء وله الشكر. 

111/011 
© يعلن عليد خليف خليل الشمري عن 
فقد استصارة سيارة رقم 49150907 ٠لا‏ 
الصندرة من مرور الشرقية بقحفر سيارة 
هاي لوكس موديل 5 تقل السعودية 
دريجى مهن يعكتر عليها ان يسلمها الى 
مرور حقر الباطن وله الشكر. 

110111 
©يعلن ميارك بن مطلق الشمري عن فقد 
دفترسيارة مرسيدس رقم ١‏ رقم 
الصادرة من عرعر يرجى ممن 
يعثر عليها ان بسلمها الى مرو ررفحاء 
وله الشكر. 

11/11 + 


اعلانات الرياض 


© يعلن احمد فادى عيده يمانم 
السجنسية عن فقد جوار سفره رقم 
4 تاريخ 0/5/7 الصادرمن 
جدة يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه ال 
القنصلية البمنية بالرياض وله الشكر. 
الدكدمكا 
© يعلن منصور العمر السحيباني 
عن ققد استصارة سيارة مرسيدس وايت 
رقم /44077 9 موديل ١٠م‏ نقل السعودية 
الصادرة من الرياض.. يرجى ممن يعذر 
عليها ان يسلمها الى مرور الرياض وله 
الشكر. 





1١1 
تعلن مؤسسة الحميدي للمقاولات‎ © 






العامة .لتدفاع المدني وله الشكر. 


6 موديل 24 خصوصي السغودية 


1 | الصادرة من الرياض يرجى معن يعثر 
13/1 ٍ 


عليها ان يسلمها إلى مرور الرياض ونه 


الشكي. 


1/1 


:.. قيعلن مصعود حسين قرادي عن 
ققد بطاقة شخمنية عسكرية الصادرة 


ٍ من وحدة المح افظة بللديرية العامة 
للوقاع المدني.. يرجى معن يعثرعليها ان . 


يسلمها إلى وحدة المحافظة بتلديرية 


صم/١1١ا‏ 
اه معطا خسن مرزوق منود 
شهزائي عن فقد استعارة 5 سيارة داتسون 


ونيت رقم 01074 موديل ام نقل . 
1 السعودية الصائرة من الرناض يرجى 
.من يعد عليها أن يسلمها الى مرور 


ّ الشكر. 
اردان وله الختكل لفت لل 
© يعان ميشال سوائلز عن فقد 
استمارة سيارة هوندا سيفيك رقم 
1945 موديل ]لم خصيوصي 
السعودية الصادرة من جدة.. يرجى ممن 
يعشر عليها ان يسلمها الى مرور الرياض 
ونه ابشكن 11 
© يعان حسن احصمد على (يمتى 
شعاي) عن فقد جوازسفره رقم 440 / 1١‏ 
تاريخ م الصددر من 
اثيوييا.. يرجى معن يعشر عليه ان 
يسلمه الى جوازات الرياضر او القنصلية 
اليمنية بالرياض وله الشكر. 
لان 
© يعلن ياسين محمد سمتر (صومالي) 
عن فقد لوحة سيارة شفر نوفاء رقم 
4 موديل 2 خصوصي السعودية 
الصادرة من الرياض يرجى ممن يعثر 
عليها ان بسلمها الى مرور الرياض وله 
الشكر. 
المافت ملل 
هو يعلن حمدان خلف عبد الله 
العنزى عن فقد شهادة ميلاد رقم 
4 تاريخ 57/ه/ه178اها 
الصادرة من الرياض.. يرجى ممن يعثر 
عليها ان يسلمها الى المكتب الصحي 
بالرياض وله الشكر. 
11 
© تقدم الى ادارة الاحوال المدنية في 
رابغ المواطن سعود بن مسيعيد بن 
مسعود السلمي مفيدا ان دفتر حفيظة 
نقفوسه رقم ١5590١‏ وتاريخ 
0ه سحل رابع قد فقد 
منه.. 
يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه 
لادارة الاحوال المدنية في رابغ او اقرب 
أادارة احوثل مدنيسة لا حيازة هذه 
الحفدظة أو اخفاءها او العبث بمدوناتها 
.او استعمائها من قبل غير صاحبها يعد 


عن ققد اه متمارة دستيارة ازومييل رقع 0 





ككلم 5 


عدن حهد ابراهيم علس عن ققد.. 
#قيادة خاصة رقم 120115 تاريخ . 


: 21 الصفرة من الرياض . 


وله شك 00 ا 

1 5 بف 

2 © تقدم للى ادارة الاحوثل العدنية . 
في الرياض المواطن تاصر ابرلهيم 
عبد الله المدر مفيدا .ان دقتر حفيظة 
تقوسه رقم للنثين وتاريج 
6ه سنجل كلوياض قد تقد متهأ 
يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه 
لإدارة الاحوال السنية في الرياض او 
اقرب ادارة إحوال مدنية لان حيازة 
هزم الحفيظة او إخفائها اوالعيخ 
يعدوناتها اواستعمالها من قبل غير 
صنحبها بعد مخالقة يعاق" ٠‏ عليها 


التظلم . 
كما بعلن عن فقدان جواز سقره رة رقم - 
االغاة؟ فى 4075/8/750١ها‏ صادر من 
الرياض برجى معن يعثر عنيه أن يسلمه 
إلى جوازات الرياض وله للشكر . 
5 
© نقدم لادارة الاحوال المدزية 
بالرياض سكم محمد ابراهيم عليل . 
حامل حقيقلة تفوس ان 
فى 42/١/5/ا7١ه‏ سسجل الرياض 
طلابا تعديل لقبه من عايد الى العلير 
بحيث يكون أسيمه بعد 
م ا ا 
له معارضة مراجعة هذم الادارة 
خلال شهر | من تاريخ 
وار درم عاهء 
القكزرن 


بعلن نصرالدين تعصون جزائري 
الجنسية عن ققد تصريح الاقامة رقم 
4 شى_- صلاحيته حر 
14 هه صادر من جوازات جدة. 

يرجى ممن يعثر عليه أن يسلمه الى 
جوازات جدة وله الشكر. 

م/101 
© يعلن فورَي جميل مجلد عن فقسدان 
السجل التجاري رقم 1714 تاريخ 
١ه‏ صادر عن فرع وزارة 
التجارة بمكة المكرمة. 

يرجى ممن يعثر عليه ان يسلمه الى 
قرع وزارة التجارة يمكة المكرمة وله 
الشكر. 

لفية 00 

© يعلن اسماعيل سيد خائد عن 
فقد رخصة اقامة رقم 717195 تاريخ 
1/5 هه الصادرة من الرياض 
ورخصة قيادة خاصة يرقم 1١8١151‏ 
في 51-0*9/1/7١ه‏ صادرة من 
الرياض ٠.‏ 

يرجى ممن يعشر عليهما ان 
يسلم الاقامة الى جوازات الرياض 
والرخصة الى مرور الرياض او 
مصائع الجميح لتعبثة المرطبات 
بالرياض وله الشكر . 


لسنهة لل 


مم رالادار العام 


ل علد الب بع اطع ديج عورال دار العام لجرا اللطاوة 


البرامج 


١‏ برنامج السخ الاعدادى ؟- برنامج إدخاك الحاسبالآلى 
الأهحدافء 


تأفيل الرارس لى عمل الشق وماس رمرط مه من أحما كا حفوظل| وال اسازي - 


كأفيل الرارسن فى عمل إرقال ب 


والقَ العريية والفت .. 
قد ميو ل الرا يل خوالمل فى مقلى القت أوالحاسي الى 


ا مزابيا 


يمست الرارس أعتاء الرراصة ىوظادٌ 
تسد -- 5 يال لسع ايد جمالى ه)©6) رياط - 


رصت د اص وده عشدا لتاق باليرفا بم يرل فتك [ 
نوفير بن لعزي - 


الراني 8.26 رياط - 


ودميتوت بالمرجية انرا يسة يمرا لور 
المدةالدمروسية 0 


كل عن ا ليرا هيت علا 
الدج إلى قعمل كا 


شروط الا نتحاق : 


أن يلون المسقرى 
ق الوظ[كئ الكرمية 


مكزان الدراسة . 
على لملتحمقس فق يرنا عالق اليه طرع ا عي _ كانه التميسيالنا ايه عباطم الريلسى لمعور 
ايددارة العام بالرياضس أرما عرفرويئه يجرة أوال رمام - 


موعد يدع الدرا سة. 


عا ناي الحابب الى دعاي كبيط به من معلوما ب كاللقء المي 


نْ المّية اانه ودسرق لم ميو[ م (يائد عل 


عبرا الرراسة يو السيت 807/؟1/ ع [ فر 


رام سيوم ل رضول الوظرة العامة 1 
5- اعميام الرراس شرم بأغراض التقاعر - 
7 - المميس يِاطسّيِةَ المَالدَةَ يم التفرم يس هربره 
ويل تَعّل كرره --خ رباك ويرك طييمة مل قررو .© ين 
لام ام تاسمهو كس 


م ١٠؟‏ )نياك 


عن اثرا سي الساجى نسح ! إعرالت 
مس طرزيحى ا مشج للرراسة قصلكاف 


رك عن قعمل وخر عرته ععررهاً سيوطاا ء وجعرد لنصسّئ كس منتزكى 
كَ م رتعزو أصيويدا ) خرى - 


عا صطع ف يوارة اكلفاءءَ أرما يعادلها ؟- أده ستوفرقيه بجرويل التمييف 
- 7 - أن جاع الم ارك ا لت#صمية اياي القبول المطلري جاع - 


رد راممتان 
0022 
ت : :-1١155‏ .الناض [ 








الاحد “ذو القعدة ٠7‏ 11ه_العدد 267١‏ 


١8 .‏ أغسطس 1647م السنة التاسعة عشرة 
جم اق اذا 333 33 203 32 1لا لق إل لا از إلا :از 3 116 د 


لق مد عاد 4 1 دف 8 1843 7ه 35 ام #الجق د د 1 08 1 نج 
















جولة مبعوث الرئيس الامريكي لم تقد 


ا مخنطقفة..!! 








مجديداً 





















رسقة لتقدن 
مكقتب الرياض 
عبدائله العبلسى 


8 ويسبب المشاكل الاقتصادية 
. 2 5 ا يج فيه ان موققها من المستوطنات لم التى تمر يها بريطانيا مثقها مثل 
95 7 6 تغير . الا ان الواقع كان يثيت 58 2 قئة 1 التى تعانى ١‏ 
لم تتسم جولة ميعوث الرئيس 0 6 ذلك 2 لواقع كان يثب 3 3 م 2 امم - 0 1 ليوم 
الامريكى ريغان للشئق الاوسط , ١‏ هنذ خمسة وعشرين عاما اخذت .0 هن تدهور ى أصبح 


رويرت ماكفرلين ٠‏ والتى قام يها 








هناك راي يقول . ان هدف 
زيارة ماكقرلين هو دفع العجلة 





الدولة على عاتقها اسكان من 

















العاطلون فيها يزيدون عن ثلاثه 


5 نطق ّ شارة اإية * 7 1 3 ١‏ ملايين نسمة قادرون 
في المنطقة , بالتجاح لغاية الآن. تى انتخابات 1544 . وفي نة لاسكن لهم واطعام من لايجدون ٍُ 2 0 6 ا 
وام يستطع ابي مصدر امريكي ان الوقت . تريد الولايات المتحدة ان | الطعام وعلاج المرضى. ولقد ادى 1 05 الدولةقانها تقدم لهم معوتات مالية 
يشير الم أي 8 تظهر وكأنها تريد ان تفعل شيبً | هذ! الموقف الى تكاثر الذين ُُ السبوغية قصلا عن ايوائي 
اللقاءات التي اجراها ماكفرلين ولكن (الامور معقدة) . اذا كان أصبحوا تحت رعاية الدولة وأصبح 58 ُ ا ا 
و هذا الراي صحيحا فان مهمة | التاس يتزاحمون فى المدن ‏ © ا 0 
جوا 00 : ماكفرلين لن تصل الى نتيجة . وما الصغيرة والكبيرة على بيوت د درين 1 يسيب 
وعلى الرغم من الاجتماع الذي 0 - 0 55 ص َي السن او المرض. 
لاد سس هى الا تضييع للوقت . الدولة التى هى مختصة بايواء 2 2 250 
نم بين الرئيس السورى ,٠‏ حاقظ لغامة الآ" لمت 1 ع 0 1 2 ولما جاء تسرب هذا التقرير مع 
ل ن المبعوث الامريكي اية الآن لم نسمع عن اراء المشردين والغرياء ليلا فقطافضلا 2 و 3-5 9 2 
ا 1 جديدة يحملها المبعوث الامريكى | عن المساكن الشعبية التى تنوى لم 6 قرب الاتتخابات فى بريطانيا قان 
استمر اكثر من خمس ساعات . الا 5 ع 0 المساكن الشعبية هذا الأمر 0 نناط 
1 0 2 : ولم نسمع عن اية نقاصيل جديدة الاخرين. 6 سيكون ا 
إن الطرفين لم يتوضلا الى اية يشآن الوضع في لبنان . لقد كانت 3 25 التركيز للاحزاب المتنافسة 
نتيجة ايجايية . تكسر الجمود الذي ا كم 1 وفى نقرير سرى تسرب 2 الو 2 
دخلته المنطقة في اعقاب توقيع © ماكفرلين صحفية تقول : ان ألى احدى الصحف اليريطاتيةجاء دي صول للحكم 


الاتفاقية بين لبنان واسرائيل . 
لقد حاول ماكفرلين ان يطرجح 





رسالة واشنطن © مكتب « الرياض ».مسن 





الرئيس اللبناني امين الجميل قد 
اعلن أن لبتان على استعد اد لتغيير 
الاتقاقية بينه ويين اسرائيل . اذا 


فيه ان الدولة عليها تغير سياستها 
فى هذا الخصوص وتيدا بتشجيع 









لكن يبدو ان حكومة الرئيسة 
ثاتشر لم تقصد من اللجانالتى 


1 01 : : 0 ّ كونتها لنتقديم تقرير- بهذا 
3 رأدين . يصبان في الجدول الفكرع 1 : دمت قواتها مد الناس علىاعانة 1 يدلا من 2 
1 للسياسة الامريكة ٍ يي : اداه الدزيت سرينا بحو قزاتها من 0 ايت الخصوص هو الحد من مسؤولية 
1 بد ان ينتزع من سوريا موافقة ١‏ الاسرات © ماكق لي 5 5 لاراضي اللبنانية . ولكن سرعان م لتقا م ل 1 الدولة الاجتماعية ولتما لتكون تلك 
00 بريد أن ينتزع من سوريا مو اسرائيلي . ولكن ماكقرلين لم تحاول أن (تبرهن من جديد ما اهملت وسائْط الاعلام هذا ومن قأصيل التى ج عت فى المسؤولية من لجل المحتاجين 
ع مبدثية على جدول زمني تلتزم به يستطع ان يعد الرئيس الاسد << صداقتهالاسرائيل).ونتيجةلذلك 2 الخير . التقرير هو تشجيع المراة على ترك المسؤواي 
.. 0م هي . ويلزم ايضا اسرائيل يان تعمل الولايات المتحدة على جاء قرارها باستعمال حق النقض ان جولة ماكقرلين ان تصل الى | العمل والترام المنزل لتفسح 0000 
.0035 بانسحاب قواتهما من لبنان ١‏ تغييرجذري في الاتقاقية الت (الفيتو) ضد المشروع العربى اية نتيجة . طالما ان الولايات | للرجال مجالا يمكنهم جميعا من 0 
.0016-5 بحيث تضمن الولايات المتحدة ايرمت بين اسرائيل ولينان . ولمع الذى قدم قي مجلس الامن ٠‏ المتحدة غير معنية في حل عادل | العيش. جاعت مباشرة بعد فضيحة مدينة 
الو تنفيذ مثل هذا الجدول . الا ان يكن ما قاله ماكقرلين كافيا لاقناع والذى عالج اليجوم الاجرامي لمشكلة الشرق الاوسط . وفي تقس كذلك تشجيم طلبة المدارس اكسقورد التى كاتت تصرف 
ْ الرنيس الاسد رفض ذلك . واعتير سوريا . الذى قام به بعض الارهابيين الوقت تضع اسبابفشلسياستها | على العمل لسد احتماجب معوتات اجتماعية لشبان لايقطنون 
أن مثل هذا الانفاق سيزيد من قوة ان مبعوث الرئيس الامريكى ' اليهود ضد جامعة الخليل . لقد على عاتق العرب .مادة يدها الى | المدرسيةكمصروف الجيب 0 فيها فعلا وانما زوروا تواجدهم 
الاتفاقية اللينانية ‏ الاسرائيلية , للشرق الاوسط . لم يأت الى فرحت اسرائيل جدا من هذا اسرائيل . صديقة حميمة . ان | الم 2 ا نكال ا فيها واصبحوا يقبضون من 
كون ان الرئيس الاسد يعتبر نتاتج المنطقة وهبويحمل لية اراء جديدة العمل . واعتبرت أن الولايات 2 الولايات المتحدة تعرف أن معظم | لص يا من جهات مختلقة يأتون يوم القبض 
هذه الاتفاقية باتها تشكل خطرا تساعد على كسر الجمود : لم يكن المتحدة قد (اجتازت الامتحان) ‏ الدول العربيةكانت اول من دعمت | . ,إلى ريق “القن ويذهيون قى تقس اليوم . 
ونتهديدا لامن وسلامة سوريا . هناك اي اختلاف جرهرى بين ما <١‏ ولكن هذا الموققفأرخى ظلاله على المواقف الامريكية . ولكن الذى عن ريب 








والمحاولة الثانية كانت ان 
ماكقرلين حاول اقناع الاسد انه 
اذا وافقت سوريا مبدنيا. على 


طرحه هو ومأ كان يطرحه قيليب 
حبيب المبعوث السابق للرئيس 
ريغان لمنطقة الشرق الاوسط . 


محادثات ماكقرلين في المنطقة . 
لقد ابرزت المملكة العربية 
السهودية تحفظها من الموقف 


حدث يعد هذا هو ان امريكا لم 
تكتف بهذا . واخذت تطلب المزيد 
من التنازلات العريية . في حين 


فىالمصانع والشركات قيل اتمام 
الدراسة اى ان الطائلب يدرس 
ويعمل. 





فالامر اذا قد أصبح مجالا 
للتلاعب ولابد منوضع كل شىء 
قى مكانه والحد من ذلك التلاعب. 


ا ع ارسي للاتساة . فان وفى هذه الجولة لم يركز ماكفرلين الامريكي . واعتيرت مصروالاردن 2 بقيت اسرائيل متصلبة في موقفها 3 ولما كان هذا للموضوع يهم ل د معاي 
الوثئيات المتحدة ستعمل على ان كما كان يفعل بيب . على مشيوع وسوريا ان استعمال حق الفيتو الراقض لمشروع ريغان . وكل | قطاعاكبيرا من الشعب البريطائى ‏ وي ار انرا اك الخددية 2 الاعمال الات الصقية ا 
تسحب اسرائيل قواتها من لبنان ريغان للسلامفي الشرق الاوسط. كان بمثاية تغيير في موقف2 التحركات الامريكية . فاذا كان | قانالحكومة البريطاتية زفت إن 2 وتشجيع ايضا المؤسسات الخيرية اعمال والمؤقسسات الصغيرة لابد من وضع أنظمة تضمن لهم 
اولا 2 بعد ان تقدم أمريكا والذى زاد الطين بلة . هو ان الولايات المتحدةمن المستوطتات هدف ماكفرلين الاستمرار بهذه | بصدد التقليل مما تقدمه إزرو 2 التى تتاقشها قى هذا المجال. ‏ حتى تنمو بدلا من ان تتدثر حقوقهم كبريطانيين ومن هنا وجد 
الضمانات لها ان سوريا ستسحب ماكفرلين وصل الى المنطقة في وسناد عت وزارة الخارجية اللعبة . فالافضل له ان لا يصيع | ياسم الرعاية الاجتماعية . ولكنها والتشجيع من أجل العمل يتم ويتموها تتمو قرص العمل مايسمى بقرص العمل المتساوية. 
قواتها ايضا فور اتمام الانسحاب ١‏ وقت كانت الولايات المتحدة الامريكية على اصدار بيان تقول وقته . تسعى جاهدة لتشجيم العمل عن طريق تقديم معونات لاصحاب للقادرين عليه. حتى لايكثر اتكالهم على الدولة. 
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شهر يوليو الماضى عقد 3 

الرئيس الامريكى رونالد ريغان : 5 ف 

بالمكتب البيضوى اول 1 

اجتماع له مع مستشاره 2 
الخاص الجديد لامريكا 
الوسطى هنري كيسنجر وزير 
الخارجية السابق في حكومتين 


في غضون هذا نتخشى 
أمريكا من ارسال (اولادها) 
الى جبهات الحرب والموت في 
ماناغوا .. ويات (الولد) اسما 
يطلق على معظم المواطنين 
الامريكيين في اعقاب تزايد 
المساعدات الامريكية للحلفاء 
في امريكا الوسطى الذى ادى 
الى تورط واشنطن مباشرة في 
الصراع الدائر هناك بين 
القوات الحكومية وبين 
الساريين المتمردين . 

وكان ريغان في خطابه 
الخاص بامريكا الوسطى الذى 
القاه في +” يوليو الماضى 
رفض مقارنة مساعداته لامريكا 
الوسطى بالتورط الامريكى في 
فيتنام وقال مؤكدا اننا 
لانسعي الى تواجد واسع 
النطاق هناك .. كما ان القوات 
الامريكية لم تتلق طلبا 





























بالتدخل) . 
وتطرق في خطابه الى 3 
المناورات العسكرية في 


هندوراس والتى بدات في 
مطلع هذا الشهر وتستمر لستة 
اشهر .. ولمم يستبعد ريغان 
دخلا مياشرا من قبل القوات 
الامريكية . 

ولعل تواجد اسطول 
امريكى على الياسفيكي 
واليحر الكارييي على مقرية من 
امريكا الوسطى يؤكد تطرف 
استجابة ريغان لتطورات 

الاحداث في تلك المنطقة . 
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د الاقتصاد 0 
وائره على الاقتصاد العالمى 


٠ان‏ الاخصائيات الأخبيرة د توضصسح أن معدل التمو 
الاقتصسادى فى الولايات ا متحدة الاميركية يزيد عنه فى اى من 
الدول الصناعية الاخرى ومن ا مؤكد ان هذا سيؤدى ا ى دقع 
الاقتصساد العا م ى ككل خاصة ان ارتفاع اسعارالفائدة 
الاميركية قد بد ١‏ فى التلاشى تدريجياء. 


ليست الولايات المتحدة الأمريكية 
فقط هي التي تتمتع بانتعاش في 
اقتصادها . بل ان معظم دول العالم 
تمر فى نقس القترة ٠‏ قيعد أن 
اعلنت وزارة التجارة الأمريكية قيل 
اسيوعين بأن معدل طاقة خدمات 
ويضائع الولايات المتحدة زادت 
يمعدل لار8// خلال الرد يع الثاني من 
العاماعلن الرئيس الأمريكى روتالد 
ردجان بآن الاقتصاد الامريكى ينمو 
بمعدل يزيد عن توقعات رجال 
الاقتصال . 

وفي الوقت الحاضر تلاحظ ان 
رجال الاقتصاد يبدون تفاؤلا اكبر 
حول التوقعات السائدة قىاورويا 
الغربية والدول النامية . ويقول خبير 
الاقتصاد شياسميث ان المسالة 
لاتعدو كونها مسالة وقت قيل ان 
يصل معدل الثمو الاقتصادي الى 
مستوى اعلى من كل التوقعات التي 
تسود معظم الدول الغربية الصناعية 
. وحتى الاتحاد السوفياتى يبدى انه 
انضم الى ركب الانتعاش 
الاقتصادىي حيث تكرت لجنة 
الاحصاء المركزي في موسكو مؤخرا 
اه خلال الاشهر السنة الأولى من 
هذا العام بلغ معدل قيمة البضائع 
المنتجة 0/4 زيادة عما كانت عليه 

فينفس الفترة من عام 1547م . 
وجاء قي التقرير السوفياتي أن 
تنظيم العمال قد اصيح أقضل من 
السابق تمشيا مع سياسة الزعيم 
السوقياتي يوري اندرويوف 
ومحاولاته لانعاش الاقتصاد 

السوفياتي . 

وفي بأريس غيرت منظمة التتعية 
والتعاون الاقتصادى خلال الشهر 

الاضي توقعاتها حول النمى في 
الانتاج الفعلي قي الدول الصناعية 
غير الشيوعية يشكل 0 الى ر71 
سنويا خلال النصف الثاتي من عام 
ام ولا اى اكثر قليلا خلال 
عام 1585م القادم وهدّه 
التوقعات تزيد بلاشك عن التوقعات 
المعلنة خلال شهر ديسمبر كاتون اول 
. وجاء فى التقرير كذّلك ان 


0 العرض والطلى في دول 


المتظمة يبدو مستمرا نحى الأفضل . 
وبنقسن الاسلوب ذكرت (وارتون) 
0 الاقتصادية فى تقريرها 
لشهر يوليو تموز الماضي ان 
الاقتصاد العالمي سيتمو خلال عام 
1547م بتسبة ار”/[ بعد زوال 
تأثير التضخم. وهذه النسبة تزيد 
قليلا عن التوقعات التي تم الاعلان 
عنها قي مايى أيار الماضي. 
ولاشك ان النمو الاقتصادي 
الدالمي سيزيد بنسية كر / خلال 
العام القادم كما تشير التوقعات 
.وتؤكد التوقعات كذلك ان الاتتعاش 
الاقتصادي سيستمر فى كلالدول 


الصناعية الرئيسية خلال العام 
القادم . وعلى سييل المثال فان 


الطاقة القعلية للانتاج قى المانيا 
الغربية ستزيد بنسبة الا" خلال 


عام م . زيادة عن النسية التى 
كانت سائدة عام 1547م . وتشتمل 
التوقعات على اعطأء الدول 


الصتاعية نسيا متفاوتة من التمو 
حيث اعطت فرنسا 0ر١/‏ ويريطاتيا 












.لقد وقعت معظم ا مذابح 












١ امذابح‎ 






اقترب موعد قيام اسرائيل باعادة 
توزيع قواتها فى لبنان وبالتالى بدأت 
العمل ف بناء استحكاماتها 
وتحعصيناتها العسكرية ف مواقعها 
الجديدة التى تمتد على طول نهر 
الاولى كما بدات بالفعل عملية سحب 
وحدات الامداد والتموين من 
مواقعها الحالية . وملاوة على ذلك 
بدات القوات الاسرائيلية فى اغلاق 
قواعد وثكنات قوات الكتائب ف 
المندلقة الواقعة الى الجتوب من تهر 
الاولى. 
والواقعانه يمكن تقييم الجوانب 
المختلفة لما تنطوى عليه الخطوات 
الاسرائيلية الاخيرة من اعتبارات 
سياسية . فمن ناحية نجد ان 
الحكومة اللبنانية لاترحب على 
المستوى الرسمى يهذه الخطوات 
ومما لاشك فيه انها تشعر بالفعل 
بالقلق لبس فقط من احتمالات ان 
تصبح الخطوط الاسرائيلية الجديدة 
خطرطا دائمهة ولكتها تشعر ايضا 
بالشك العميق في قدرتها على فرض 















































القانون ف المناطق التى ستتسحب 


الامن والنظام ناهيك عن فرص ٠‏ 


ار" وأيطاليا كرا , والبراذيل درا 
والمكسيك دراي واليايان ارءة7 
واستراليا در" وكندا 75 
والولايات المتحدة 5ر4/ ٠‏ ويتضح 
من هذه التسي ان معدل التمو 
الاقتصادي في الولايات المتحدة 
يزيد عنه فى إحم من الدول الصناعية 
الأخرى . الا ان قرتسا وايطاليا 
تقفان فى منتصف الطريق . ولكن 
النعو الاقتصادي في لمانا الغريية 
كان أقل مماهى متوقع في حين يزيد 
المعدل لدى اليايان تدريجيا حسبي 
المقايبس اليايائية السايقة . 


اما الولايات المتحدة قتبدو كأنها 
الداقع الوحيد لتقدم الاقتصاد 
٠‏ كما ان التوقعات التي 
اشارت الى احتمال اجهاض النمو 
الاقتصادي العالمي يسيب ارتقاع 
نسبة الفاثدة قى الولايات المتحدة 
بدات تتلاشى تدريجيا بيدى من 
المحتمل جدا تحسن الاأوضاع 
الاقتصادية خلال السنوات القلبلة 
ع وخاصة عام 1544م 
تم تقديعالمزيد من 
التاكيدات حول الانتعاش 
الاقتصادي قبل اسيوعين عندما 
أعلن يول فولتشر رئيس هيئة 


الاحتياط القدرالي ‏ أمام 
لجنةالكوتجرس الأمريكى ان البتك 
المركزي لن يسمح باستمرار التمو 


السريع في السحولة التقدية كما 
حدث خلال الثصف الأول من هذا 


العام الا أن الهيئة قررت كذلك بأن 


الهدف للذمو قد يكون مرتيطا نسييا 
بالأهداف الاقتصاديةاللوضوعة 


لبقية هذا العام . 

ولقد اوضحت الاسواق المالية 
هذه الظاهرة واكدت ان الهدف من 
وراء فرض قيود على السيولة 
النقدية يتلخص فى 0 حركة 
الانتعاش الاقتصادي في الولايات 
المتحدة ٠‏ ولكن قد يؤثر ذلك على بقية 
الاقتصاد العالمي وعلى أي حال لا 
يزال خيراء الاقتصاد بشعرون 
بيعض الامور التى تضايقهم حول 
الأهداف التى لايد من التركيز 
“عليها ومدى الحاجة الى تطبيق نظام 
الحمابة التجارية : وماإذا كان من 
المجدي | استخدام الأهداف التقدية 

فى التضخم او ايقاء نسية 

القائدة 7 او تخفيضها » ومن 
ثم انشاء موارد لتوفير السيولة 
النقدية بطريقة مرنة للمساهمة فى 


انعاش الاقتصاد العالمي عن طريق 

اتباع سياسة مالية سهلة . 
والحقيقة ان معظم خيراء 

الاقتصاد وجدوا ان هذه 


الاقتراحات التى جميعها تسعى 


للحد من نسية التضخم ستؤدي الى 
زبادة معدل التمق الاقتصادي وان 
الدول التي تعيش في ظل معدلات 


تشمخع متدنية تحظى يتصيب اكير 

من الثمو قى حين أن الدول التي 

تعيش في ظل معدلات مرتقعة من 
التضخم 3 ينسبة تمى متدنية 
ذلك لأن المهمة التى تواجه الدول 
ذات نسية التضحم العالية بحاجة 
الى وضع كل الاجراءات المتاسية 
التي تمنع تسبة التضخم من 
التسارع . 


التى شهدتها الساحة اللبنانية 


يسبب الخليط ا معقد من القوات الداخلية والخارجية 
ا متصارعة على الاراضى الابتانية حتى اصبح من الصعب 
تحديد مدى مسؤولئة ا مجتمع الدو لى عما يحدث ف لبنان 
وعايمكن ان تفعله بقية دول, العالم من اجل وضع حد لهذه 


منها القوات الاسرائيلية وخاصة 
متطقة جبال الشوف. 
وف معرض الدفاع عن تلك 
الخطوات الاسرائيلية اكدت اسرائيل 
ذاتها والولايات المتحدة الامريكية 
ان يجب عدم النظر الى هذا 
الانسحاب على انه تقسيم نهاني 
للبنان ولكنه مجرد خطوة نحو تنفيد 
الاتفاقية اللبنانية الاسرائيلية التى 
تم ابرامها فى السابع من مايو الماضى 
والتى تقضى بانسحاب كافة القوات 
الاسرائيلية من لبنان. ومن ناحية 
٠‏ أخرى حاول الرئيس الامريكى ان 
يقنع نقسه بان ظهور اسرائيل بمظهر 
الدولة اليادتة بالتحرك تحو تتفيد 
الاتفاقية الاسرائيلية اللبنانية وذلك 
بسحب قواتها من اجزاء من 
الاراضى اللينانية يمكن ان يشكل 
ضغوطا اقوى على سوريا لدفعها الى 
اتخساذ خطوات ممائلة. الا ان 
الاستقبال الذى لقيه المبعوث 
الامريكى مكفرليئ فى دمشق مندذ 
عدة ايام يوضح فى الواقع ان 
الخطوات الاسرائيلية الآخيرة 


تحدث اثارا تختلف تماما عما 
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مان قوة الطوارىء الدولية قى جنوب لينان لم تعد ت تقعل 
اكثر من اقامةنقباط التفتيش ف ا منطقة التى كانتت من قبل 
منطقة عازلة بين القوات الاسرائيلية وقوات القدائيين. 
ولاشك ان افراد القوة التى تقارب السقة الاف حندى قد 


اصبحوا الان يلا مهمة,. 

لازالت مهمة جنود الامم المتحدة 
ف ليتان من اجل حفظ السلام هناك 
قائمة على الورق فقط. وقد قرر 
مجلس الامن فى الثامن عشر من 
يوليو الماضى تمديد فترة بقاء هذه 
ألقوات فى لبنان لمدة ثلاثة اشهر 
اخرى. 

وبتمثل المشاكل الرئيسية التى 
تواجهها قوات الامم المتحدة حاليا فى 
الميليشيات التى تدعمها وتسلحها 
اسرائييل. وكان ٠ديكولار.‏ سكرتير 
عام الامم المتحدة قد اصدرق 1١17‏ 
يوليو الماضى تقريرا عن قوات الامم 
ا لمتحدة ذكر فيه ان المشكلة 
الرئيسية التى تواجهها تلك القوات 
هى تزايد انشطة المبليشيات المحلية 
فى المتطقة. 
وبعد ذلك بيومين فقط نشرت 
صحيفة «جيروزاليم يوستء نقلا 
عن النشرة العسكرية الاسرائيلية 
ان قوات الدفاع الاسرائيلية تنوى 
مضاعقة حجم تك الميليشيات . 


ومن ناحية اخترع ذكتوبياة 
.صادر عن وزارة الخارجية 
الاسرائيلية انه لم يكن للقوات 
المؤقتة للامم المتحدة ف لبنان أتى 
دورهام يعد يونيومن عام 1545. 
وقال البيان ان اسرائيل قد اعلتته 
مرارا ان قوات الامم المتحدة لم تكن 
جادة يدرجة كافية فى محاولاتها 
لوقف الاعمال الارهابية فى جنوب 
لبنان. 

ومع ذلك فقد اعلن متحدث 
رسمى بلسان الامم المتحدة ان 
المشكلة التى تواجهها قوات 
الطوارىء الدولية فى لينان لاتقتصر 
على الميليشيات المحلية فقط ولكنها 
تواجه كثيرا من اللشاكل مع القوات 
الاسرائيلية وخاص ضباط 
الاستخبارات الاسرائيلية الذين 
يتنقلون عبر المنطقة التابعة للامم 
الملتحدة ويرفضون الانصياع 





حتى لاتقع مذزيحة اخرى 


يتوقعه ريغان. 
وانهلمن المؤسف ان تصل 
الاحدات التى تشهدها الساحة 
اللبنانية بالوضع هناك فى طريق 
مسدود مما قد يؤدى الى ان تظل 
لبتان مقسمة والى استمرار اعمال 
العتف التى تفجرت ف معظم 
انحائها. ومن ناحية اخرى قانه 
علاوة على ماتشهده ليتان من 
صراعات بين مختلف طوائقها فقد 
تصاعدت بصورة كبيرة اعمال 
المقاومةالمسلحةللاحتلال 
الاسرائيلىي ىق منطقة الجنوب 
٠‏ اللينانى. 


وق هذه الحالة فانه من المتوقع 
























للقواعد والنظم الخاصة ينقاط 
التقديش. 
والمعروف ان القوة التابعة للامم 
المتحدة تقوم باعداد تقرير اسبوعى 
عن الحوادث التى يواجهها جنودها 
وقد اشتمل التقرير الاخير مايلى: 


ق يوم ١7‏ يوليو حاول احد اقراد 
الميليشيات المحلية المسلحين من قبل 
الجيش الاسرائينى ان يمر يالقوة عبر 
نقطة تفتيش ايرلندية مستقلا 
سيارة. وعتدما رفض الاستجابة 
للتحذيرات الروتينية تم اطلاق 
النيران على اطارات سيارته. وفى 
اعقاب ذلك بفترة قصيرة انتشرت 


قوات الميليشيات المحلية التى 
تسلحها القوات الاسرائيلية واحتلت 
مواقع 0 الصواريخ 


والقنابل اليدوية وذلك فى مواجهة 
موقعين للقوات الابرإندية. ولقد تم 
بعد ذلك تعزيزهذين ال موقعين 
بالسيارات المصفحة الا انه تمت 
تسوية الموقف من خلال المفاوضات. 
-وف:يوم ١5‏ يوليو الماضى وقع حادث 
اخربين القوات الابرلندية وعدد من 


ان ترد القسوات السورية يعنق على 
هذه الاعمال . والمعروف ان سكان 
الناطق الشمالية من لبنان 
يتعرضون بالفعل للنيران المتبادلة 
بين القوات الاسرانيلية المتصارعة ف 
منطقة البقاع وكذلك للنيران المتيادلة 
بين حلفاء سوريا وخصومها ف 
مدينة صيد! الواقعة فى شمال لبنان. 


ولقد وقعت معظم المذابح التى 
شهدتها الساحة اللبنائية يسبب 
المزيج المعقد للقوات الداخلية 
والخارجية المتصارعة على الاراضى 
اللبثانية حتى اصبع من الصعب ان 
نحدد مدى مسؤولية المجتمع الدول 
عما يحدث ف لبنان وما اذا كان هناك 

مايمكن ان تفعله بقية دول العالم 
لوضع حد لهذه المذابح . والواقع ان 


صحافة عالمية 


كاريكاتير عالمى ل يرحس ايوج : 









لاتهتم به فانت 
يفترض الا تكون هنا' 






























































الرجال الذين يقول عنهم المتحدثون 
يلسان الامم المتحدة انهم يحملون 
اسلحة اسرائيلية 


وف السايع عشر من يوليو الماضى 
رفضت سيارة .مدنية الوقوف عتد 
نقطة تفتيش هولندية وهدد قائدها 
القوات الهولندية بمدقع رشاش من 
طراز ٠كلاسينكوف ٠‏ ثم تبين بعد ذلك 
أن هذا المدئى ليس الا نقيب 
بالاستخبارات الاسسرائيلية. 

وقول احد المتحدثين الرسميين 
بلسان الامم المتحددة هو .تيمور 
جوسكيل. ان الفيجيين يعدون احد 
اوضح امثلة المشاكل التى تواجهها 
قوات حفظ السلام فى لبنان ففي 
التاسع والعشرين من شهرمايو 
الماضسي قتل جنع دى 
«فيجى» خلال اشتباك مه رجل آخر 
يدعى عبد الله سويد ان.. 

ويقول -جوسكيل- ان سويدان 
يحمل رشاشا اسرائيليا ويستقل 
سيارة مزودة يجهاز لاسلكى 
اسرائيلى. ويضيف ٠.جوسكيل‏ ؛ ان 
سويدان كشيرا ما يرفض السماح 
لجنود نقاط التفتيش التابعة للاعم 
المتحدة بتقتيش سيارته ثم يغادر 
المكان ليعود اليه يعد ذلك وبصحبته 
دورية اسرائيلية لتمكينه من المرور 


اقصى مايمكن از يتطله اليه المره 
على المدى القصيرهو ان تنجح 
محاولات تخفيف حدة الاثار السيئة 
للصراعات الداشرة ق لينان 
والحيلولة دون تقفجر مزيد من تلك 
الصرا عات 
ن هناك توقعات لاز تشيد لبنان 

سات وحشية مماثلة للمذاي 
الشهيرة التى وقعت في معسكرى 
صيرا وساتيلا خلال العام الماخى نز 
اعقاب الانسحاب المفاجىء للقوة 
متعددة الجنسيات التى كانت 
تشرف عل عمليات اجلاء قوات 
منظمة التجرير الفلسطينية من 
بعروت ورغما عن دلك فإنه يمكن 
العمل على تفادع. وقوع مثشل نلك 
الهجمات والمذابح 


ومما يذكر ان الرئيس الامريكى 
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إطلق النيزان على سيارة يقودها احد 
الضباط الفيجيين اثناء مروره من 
امام متزل سويدان مما اسفر عن 
مقتل جندى كان بصحبة الضابط 
الفيجى. وق اعقاب ذلك قام 
الفيجيون بمحاصرة منزل 
«سسويدانء الا انهم لم يطلقوا نيران 
اسلحتهم على النزل نظرا لوجود 
عدد 3 الاطفال والنساء به وسرعان 
ماوضنلك ب الى 
المكان فآخذت سويدان الى خارج 
المنزل ونقلته الى 0 صور حيث 
ترددت انباء بان السلطات اللبنانية 
قد تسلمته. الاانهعاد ق اليوم 
التالى الى منزله بعد مفاوضات جرت 
مع الفيجيين. 

ويقول مساعد قاند قوات 
الفيجيين ان سويدان يستجيب الان 
لطلبات جنود الامم المتحدة لتفتيش 
سيارته وانه لم يعد مقريا 
للاسرائيليين بسبب حادث اطلاق 
النيران الذى اسفر عن مقتل 
الجندى الفيجى ويضيف مساعد 
القائد الفيجى انه يخشى على حياة 
سويدان نظرا لوجود عدد كبير من 
اصدقاء الجندى الفيجى القتيل 
بالمنطقة . 






ريغان اعترف عند وقوع مذابح 
صبرا وشاتيلا بان ماحدث يعد 
اخلالا يما تعهدت يه الولايات 
المتحدة الامريكية اذا كانت قد 
قدمت على لسان شعرتيا فيليب 
حبيب ومن خلال بعض الوسطاء 
اللبنانيين تاكيدات لنظمة التحرير 
الفلسطينية ان اسرائيل لن تقوم 
بغزو غرب بيروت وبانه سيتم توقير 
الحماية 
الفلسطينيين 
ومنذ ذلك الحين قوات حرب 
الكتائب والجماعات اليمينيسة 
اللبنانية الاخرى تواصل شن غارات 
متكررة على المانيين الفلسطينيين ف 
جنوب لبنان كما انها نقوم يطردهم 
من تلك المناطق بل وباغتيال بعضهم 
فى كتير من الاحيان. ولقد بذلت 
اسرائيل جهود! كبيرة لكيح جماح 
تلك الممارسات الوحشية ضد 
الفلسطينيين الا ان هناك خطرا 
حقبقيا يتمثل ق احتمالات تجدد 
عداو فى اعقاب انسحاب القوات 
'سرائيلية الى نهر الاولى اذ مازال 
هناك مايتراوج - مايين خمسة 
الى سبعة الاق فلسطينى معظمهم من 
التساه والاطقال يعيشون قى تلك 
المناطق. 
ومن الملؤسف انه لايمكن 
لاطمئنان الى قدرة وصدق عزم 
الجيش اللبناتى على منع ارتكاب 
مذابح على القوة متعددة الجنسبات 
ان تكون عل اهبة الاستعداد 









14 أغسطس 1881م السنة التاسعة عششرة 
و ل ل ا ل ا ل ع علا ةن لد 


«ان الامر الذى لاشك فيه هو ان الواقعية السياسية التى 





اختسارقها فرنتسا منذ عام ١441١‏ تختلف تماما عن التقليد 
الديجوفى او الجيسكاردى القائم على التدخل العسكرى 
ا مباشر لانها تنطلق من تحليل مختلق . 


عرف قصر الاليسيزيه وبحذر 
ملموس كيف يتجنيف مغبة الوقوع 
تحت تأثير المعلومات التى اضفى 
عليها الطابع المأساوى من قبل 
المسؤولين بانجاعينا الذين يطالبون 
بمعونة عسكرية فرنسية. 

ولقد ادلى وزير الدفاع الفرنسى 
شارل هيرنو بتصريح مؤخرا قال فيه 
ان «*فرنسا تقدم الى حكومة تشاد 
ممونة تاسيب مع الظروف». رذلك 
ف اطار الاتفاقيات العسكرية الموقعة 
عام 1575م. والتى لامجال فى 
الخروج عنها. واضاف ان الحكومة 
الفرنسية تتابع ٠بأنتباهء‏ تطور 
المعارك خاصة ف فايا لارجو حيث 
شوهد طايوران من المركيات المدرعة 
التابعة لقرات .جوكونىمعويدى . 
ومعنى ذلك ان فرنسا لاتعتزم ف ظل 
الظروف الراهنة التدخل عسكريا 
بشكل مباشر فى تشاد سواء على 
الصعيد اليرى او الجوى. 

والملاحظ ان سياسة فرنسا 
الافريقية نتقررق باريس.. وق 
قصر الاليزيه على وجه الخصوص.. 
وليس ف . اتجامينا'. وهذا امرطيب 
نظرا لانتقال السلطة ف تشاد بين 
الفريقين المتحاريين ‏ عار التوالى - 
كل اثنى عشر شهرا. علاوة على ذلك 
فقد عاشت هذه اليلاد ‏ ف الماضى - 
فى ظل ديلوماسية فرنسية قائمة على 
القوة العسكرية.. وهى السياسة 
التى ادائها حسسين حبرى نفسه 
عندما كان فى معسكر ء المتمردين. اذ 
.كان يرىفى ذلك ابلغ دليل على الفشل 
الديلوماسى لفرنسا.. اما من الناحية 
العسكرية فقد تبين عدم فعالية هذه 
السياسة. 

اذ المعروف ان 
والفرقه الاجنبية الفرنسية قد 
تدخلت عدة مرات خلال الفكرة من 
عام 1534م إلى عام 1514م لانقاذ 
الرئيسين فراتسوا توميالياى 
وفليكسى مالوم المهددين من قبل 
رجال حرب العصايات التابعين 
لجبهة التحرير الوطنى التشادى. 
اما تتيجة هذا التدخل الفرنسى فلا 
تزال ماثلة امام اعيننا ': بالمتمردين 
وصلوا الى السلطة حاليااو 
يتحاريون من اجل الاستيلاء عليها. 


أن األامرالذى لاشك فيهان 
الواقعية السياسية التى اختارتها 
فرنسا متذ عام 1141م تختلف 
تماماعن التقليد الديجولى 
الجيسكاردى القائم على التدخل 
العسكرى المباشر.. لانها تنطلق من 
تحليل مختلف. فتشاد تشهد فى 
الوقت الراهن حريا اهلية بين 


٠الرئيسين‏ حسين حبري وجوكونى 
. عويدى ١‏ ومن ثم فليس بوبسع 


باريس سوى الوفاء بالاتفاق الذى 
وقعته فى عام 151/1م مع حكومصة 
تشاد الشرعية دون ان تشغل بالها 
يمعرقة من الذى يراس هذه 
الحكومة ففى العام الماضى كان 
جوكوني عويدى هو الرئيس امام في 
العام الحالى فقد انتقل الحكم الى 
حسين حبرى . ولاتزال المراهنات 
مفتوحة بالنسية للعام القادم وحيث 
انه من صالح قرنسا ان يكون لها 
شركاء مستقرون فان باريس 
تمساعد 3 المجال العسكرى 

الحكومة القائمةياتجامينا 
خاصة اذا كانت تتمتم بشىء من 
الشرعية. كان ذلك منطيقا على 
جوكونى عويدى ف العام الماضي.. 
اما الان فانه ينطبق على حسيزن 
حبرى. واذا كانت فرنسا ترفض - 


طائرات الجاغوار 





ان تلقى بثقلها لصالح 
حسين حيرى وان تحل محل جيشه 
فىفايا لارجو او غيرها فذلك لاتها 
ترفض اس تخدام القوة لحسم 
موضوع تولى الحكم بتشاد 


حاليا 


ويتعين علينا كذلك الاعدراف بان 
«رجال الرئيسء. المكلفين بالسياسة 
الأفريقية ولاسيما جى بان . جان 
كريستوف ميترابز - قد اثبتوا مدى 
مايتمتعون به مْن واقعية وتلاحم 
ورباطة حأش... 
اندلاع الحرب الجديدة بتشاد . اد 
لم يقع هؤلاء المختصون ف «فخاخ. 
غسيل المخ والاعلام المضاد اللذين 
يعتيران سمة مميزة .للقضية 
التشادية. اذ من الصعوية بمكان 
ان تلشَزم الحكومة الفرنسية بالاطار 
الدقيق للاتفاقات الموقعةمعانجامينا 
بينما تسعى دوائر فرنسية عديدة 
٠ف‏ المعارضة وغيرهاء الى دقع 
الحكومة ١‏ رالمستنقع التشادى الى 
كلف الرئيسين جورج بومبيدو, 
فاليرى جيسكار ديستان . غاليا 
لاشك ان تكييف المعوبة العرنسية 
مه تطورات الحرى - وخاصة مع 
الدور الذي تلعبه دول الشمال 
الاقريقيةالمجاورة لتشاد والتى تؤيد 
جوكونى عويدى - دوز الوقوع 3 
حبائل الهستيريا كان عملا صعيا.. 
لكنه سوف يترك يصماته على 
مستقيل العلاقات الفرنسية ‏ 
الافريقية 

وليس بوسه احد التنيؤ بما اذا 
كان الطيران - او الجيش ‏ 
الفرنسى سوف يتدخل غدا في 
تشاد. يمكن لفرنسا ان تقوم يذلك فى 
اليوم الذى يتاكد فيه رسيما ان 
جنم اجنبيا بالذات .قد عاد 
الى غزوتشاد ولكن هذا 
0 . اما الان فان 
عدم تدخل الجيش الفرنسى يات 
ذلاهمرة سوف يحسب حسابيا ل 
المستقبل اكثر من حساب اية خطب 
تقليدية..لان معنى ذلك ان 
السياسة الافريقية فرنسا لاتتقرر 
بواسطه من تسميهمفرنسسا 
(باصدقائها النقليديين)وهى صيفة 
تصدم عددا كبيرا! من الافارقة 
المختلفى الاتجاهات .. اذ يفهم منها 
ان الذين لاينتمون الى هذه الدائرة 
هم من ٠‏ الاعداء. وهو خطا بين. 

لقد بات مؤكدا من لان فصاعدا 

ان افريقيا بالكامل تدخل فى حساب 
الاليزيه عندما تراجم الاطار الشامل 
للاهميات الخاصة التى تعلقها 
فرنسا على القارة السمراء. تستوىي 
في ذلك الدول الناطقة بالفرنسية او 
بالانجليزية او غيرها سواءأكانت 
هذه اليلدان .معتدلة؛ او «تقدمية.. 
اذ من الاهمية يمكان ان يدرك العالم 
ان سياسة فرنسا لم تعد تتوقف على 
مشيئة -.طاغية صغيء امو كولونيل 
يسعى الى تسويات لحسابات 
قديمة فافريقيا عصر الاباء قد 
اختفت اوكادت. واصبحنا نشهد فى 
الكاميرون, السنغال. نيجيريا نماذج 
جديدة تنتسب بصورة اكير الى ما 
يسميه الاوروبيون بالديمقراطية. 
ان افريقيا تتغير ‏ على مهل حتى 
عندما تشهد - ف بعض الاحوال - 
مصادمات دامية كما حدث لاورويا 
قبلها. ولايسع سياسة قرنسا 
بافريقيا الا ان تتكيف مع هذا 
الواقع الجديد 


وذَلك منذ بداية 


مجدد 


















































الاحد ١‏ ذو القعدة ١”‏ 2 اه العدد 281١‏ 


«حقق النرئيس شيخو شاجارى فوزا كبر ف انتخايات 
. الرئاسة النيجيرية التى جرت ق الاسبوع ا ماضى وفاز على 
اقزب مذافسيه ياكث رمن اربعة ملاين صوتا ومذلك يكون قد 
دعم رصيده الذى حققه ق العام ١41/4‏ يدرجة ملحوظة 
عندما تم انتخابه كاول رئس لنيجيريا اكث رالبلدان 
الافريقية كثاقة بالسكان بعد ثلاثة عشر عاما من الحكم 


العسكرى ف البلاد.. 

ان الرئيس شاجارى الذى كان 
قد ضمن الحزب الوطتى النيجيرى 
؛ اتتصاره يعد النتائج الاولية التى 
اذيعت يوم الثلاثاء قد تمكن من ان 
يفوزفى الجولة الاولى من هذه 
الانتخابات لاته أضافة الى غالبية 
الاصوات فاته يتوفر لديه ايضا 
التؤزيع الجفرافق الذى يتص عليه 
الدستور. ويقضى دستورتيجيريا 
يأنه كى يتم اتتخاب الرئيس ق 
الجولة الاولى قانه يتعين عليه ان 
يمصل على غالبية الاصوات 
بالاضافة على 7”5/ على الاصوات 
على الاقل ف شثى ولايات الاتصاد 
حتى يقاوم القبلية. 

ق-عام 1574 كان الرئيس 
شاجارى قد قازق الجولة الاوى 
بفضل اغلبية الاصوات وقرار 
المحكمة العليا التى قدرت انه بالاخد 
ف الاعتبار. بالاثنتي عشر . ولاية 
ويثلثى ال 15 ولاية قان هذا العدد 
من الولايات يعتير كاقيا اذ ان الرقم 
لا يقبل القسمة على 7.. 

وكانت قد اعلنت النتائج فى الوقت 
الذى اعترض فيه حزيان على الاقل 
من بين ستة احزاب سياسية لها 
مرشحين على صحة الاتتخايات. 
وحاول الحزب الشعيى النيجيرى 
الذي يترأسه الدكتور نهامدى 


ازيكوى ‏ ثالث حزب يبعدد 
الاصوات - ان يمنع نشر التتائج قَ 
ولاية اناميرا بشرق البلد والتى تعد 
احد ضبياع اتيكوى وهو اول رئيس 
لنيجيريا المستقلة. : 


ومن جهة اخرى فقد قدم الدكتور 
أزيكوى ذو التاسعة والسيعين من 
العمر والخبير ف مقاومة الاستعمان 
البريطاني ‏ امام اللجنة الفيدرالية 
الانتخابية يوج الاربعاء الماضى 
مجموعة من النتائج التى حصلت 
عليها الاحزاب المختلفة فى ولاية ايمو 
وهى ولاية اخرى بشرق نيجيريا. 
وطيقالما ذكره الحزّب الشعبى 
النيجيرى قان هذه النتائج تظهر ان 
الحزب الوطنى النيجيرى الذى 
يتراسه الرئيس الخارج لم يحصل 
على نسية أل 3؟5/ من الاصوات فل 
ولاية ايموعلى عكس ما اعلتته 
اللجنة/ المكلفة بتنظيم الانتخايات 
ومراجعة اصوات الناخيين. 

مهما تكن نتيجة هذا المسعى فان 
الحسزب الوطنى النيجيرى الذى 
حصبل غل اكسقور 
الاصوات فى ١5‏ أق17 ولاية اصبح 
من الان فماعدا ضسامنا للرئاسة. 
وكان الحاج ازيرى ايراهيم رئيس 
الحرب الشعبى لنيجيريا الكبرى قد 
اعترض ايضا على نشر بعض 


من #٠56‏ من 
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للستي تتا تتا تتا ست تتستطتتستتستتتطسستصستسخساسستس تمت 


ا ولكن رقضت وذ لجنة 
الانتخابات وامام ذلك ارسل خطايا 
مفتوحا الى الرئيس شاجارى والى 
رؤساء اريعة احزاب رئيسية يتهمهم 
فيها يتزوير الانتخابات. 

ولكن المعركة الانتخابية لم تنته 
فى هذا البلد الذى يحظى بحرية 
الرأى والتعبير الكاملة فهناك أربعة 
انتخابات أخرى «للمحافظين 
واعضاء مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب والمجالس المحلية» يتبغى 
.أجراؤها خلال الاسابيع الثلاثة 
القادمة. 

ويرى اتصار الحزب الوطنى 
النيجيرى ان النتائج الاخيرة لابد 
وأن تكفل لرئيس اتحاد نيجريا 
الجديد الاغلبية البرمانية التى لابد 
له متها. 





ان رئيس نيجيريا الجديد الذى 
اعيد انتتخايهلمدة اريعة اعوام 
اخرى فطن ينح د رمن عائلة 
متواضعة فى شمال غرب نيجريا وهو 

يريجع أاصله الى قبيلة فولانى 
«وهى قبيلة ارستقراطية على حدود 
الساحلء يتحدث الانجليزية 
والهوسة -وهى اللغة الرئيسية ق 
شمال نيجيرياء وهو مسلم 
متدين متعلق جدا بالديموقراطية. 

وهذا المدرس السابق ف الثامنة 
والخمسين من العمرتمرس ق 
الحياة السياسية على يد ايويكر 
تاقاوا بيللو رئيس وزراء نيجيريا 
السايق الذى اعدم خلال اول اتقلاب 
عسكرى ف نيجيريا فى يناير 1555 





| غواتيمالا: ْ جنثرال متشدد يعد ديبكتاقور متدين! 


«ق الاسبوع ا ماضى استيدل ا مجلس العسكرى الحاكم ق 
غواتيمالا الرئيس ايفرين ريوس مونت ٠الديكتاتو‏ را متدين 
بوزير الدفاع اوسكار همبيرتو فيكت و ردس «الجدرال ا متشدد» 
وعل ارقم من ان يرتامج الاخير بشيه برنامج سلقه الاان 
فيكتوريس يبدو حليفا اكثر طواعية لواشتطن من ريوس 


موتنث». 

ف نصف ساعة تمت تسوية 
القضية. فالحرس الخاص لرئيس 
جمهورية جواتيمالا واجه مقاومة 
قصيرة. ورد الانقلاييون. وأسفر 
ذلك عن سبعة قتلى ونح وخمسة 
عشبر حريجسا. وعزل من منصبه 
الجترال قريب الاطوار افرين ريوس 
مونت الذى يطلق عليه زملاؤه فى 
الكتيسة .الراهب افرينه وحل , 
محله الجنسرال المتشدد اوسكار 
ميجيا فيكتوريس وهو خريج مدرسة 
«التمرد الامريكى المضادء فى قناة 

السيناتور: فى قجر الاثنين 4 
اغسطس جرت شائّعات ق العاصعة 
بأنه يتم الاعداد لاتقلاب واخذدت 
تقوى هذه الشائعات على غير الحادة 
ومنذ ان تقلد السلطة ق ٠١‏ مارس 
85 تمكن الجنرال ريوس مونت 
من احباط ثلاث محاولات اتقلابية 


وجميعها كانت تحركها القطاعات 


اليميئية . 

أطلاق نيران. و حسحبة كيار 
المسؤولين العسكريين دخل رئيس 
الندولة الى قحمر الامة- ولِم يدل بأى 
تصريح للصدف. وكان وزير دقاعه 
الجنرال اوسكارميجيا ‏ الذى 
ترأس التمرد ‏ ينتظره داخل القصر 
والتقى الرجلان. غادر ريوس مونت 
مقر الحكومة. والتف قادة القواعد 
العسكرية حول الجنرال اوسكار 
ميجيا حيث أجروا اجتماعا. 

وقيل الظهر اذاع الراديوبيانا 
جاء فيه ان الجترال اوسكارميجيا 
قد عين رتيسا للدولة وقائُّدا عاما 
للقوات المسلحة مع احتفاظه 
بمنصيه كوزير للدفاع.. وخرج 
الجنرال ريوس مونت. ‏ 

وبعد الته رول حمسور رئيس 
المحكمة العليا ادى الرئيس الجديد 
للدولة اليمين الدستورى. 


ان ماحدث ليس هاتقلاياء وائماء. 
تغييرا فى السلطة وق الطفازقرا . 


اهسكا ميجيا فيكتوريس بيانا من 
ثمانى نقاط واقق عليه قادة القواعد 
العسكرية, ماسبب عزل الرئيس 
ريوس مونت؟ لقد كان يريد اليقاء قل 
السلطة إلى الابد وكان خاضعا لتأثير 


مجموعة من رجال الدين المتعصبين . 1 


والعدوائيين. وهذه هى الوعود الآن! 


اننا تريد التخلصى من «الفسساد .. 


الادازى؛ وض عان عودة اليلد الى 
الديموقراطية والقضاء على التحزيي: 
الماركسى اللينينى: 


ليس هثاك حديد ادن وبالاحيى. 
فان يراع رجل جراتيمالا القوى 8 


الجديد يشبه الى حد بعيد اليزة 




















الذى اعلن عته ريوس . دما 
.٠‏ تقلد السلطة الا إنه فى غضون ستة 
عشر شهرا يعث افرين ريوس مونت 
على سام الجيش والكنيسة 
الكاثوليكية والاأوساط التجارية 
واصحاب الاراضى والمدافعين عن 
حقوق الانسان وق النهاية ادارة 
ريغان. 5 
والكنيسة ايضا. ققى كل يوم 
احد كان الجنرال يعظ فى التتلقاز 
وكان يجمع حوله لفيفا من «.حكماءء 
كنيسته. وبموافقة السلطة كثرت 
الطوائف البروتستانية وف نفس 
الوقت فقد ابعد القساوسة الكاثوليك. 
الذين كانوا موضمع ريية بتعاطفهم 
مع المعارجية. 
امسا كبارملاك الاراضى ورجسال 
الاعمال الذين كانوا يناصرون 
النظام فى البداية نقد اخد يساورهم 
القلق ايضا فهناك مشضروع 
للاصسلاح الزراعى تجرى دراسته. 
ومنذ لول لغسطس الماضى اضيف 
.عليهم ضمزائب جديدة. 
وف النهاية تأتى الولايسات 
.| التحدة الامريكية. وبصوت بخفيض 
كان هناك ثمسة شعور بالاسف فل 
السقارة الامريكية بجواتيمالا من 


أن الرئيس لا يفعل كل ما ينتظر . 
منهء على الرغم من تأبيده للمواقف : 
الامريكية المتعلقة بأمريكا الوسطى . 


غان السرئيس الجواتيمالى ليس حليقا 










والعواصم الافريقية 





أن كل دولة معرضة لارتكاب: 
اخطاء وفقوات سياسية .. ولكن 
الخطا الذى أرتكبته فرنسا سيكو 
وخيم العواقب خصوصها وان : 
الاليزيه ذخل فى تحليل غير واقعي 
للازمة التى تعصف بتشاد..من. 

إسكوات 00 م 
لقم . اندئعت حرب الزعما 














«.جوكوتي عويدي ‏ باحتلاق مدينة فايا. 
لايجسو. الأول مرة قبل شن ن فبجسوم. 
“نيف جد قوات خصعية القسديم 








.لقد اعطت فرنسا الاتطباع فى نظ رالزعماء الافارقة بآن 
سياستها الخارجية لا تسير وفق برناصج واضح وصارم. يل 
تبعا نا تتمخض عنه الاحداث تحت تأثير واشتطن 
ة وه ىلم تعنرف كيف تميزبين الحذر . 


مثاليا. ونا كان يحظى يدعممالي 
هائل من طائفته فانه يتعالى على 
المساعدة الامريكية ويتقصه 
الحماس لشجب نظام نيكاراجوا بل 
أنه يوما ما «الامبريالية 
الامريكية.. 


أنْدَق 


ورد! على سؤال وجهه الى 
الصحفيون , بالامس اجاب ميجيا 
بأن «علاقاتنا مع الولايات المتحدة 
الامريكية ستتحسن. الاان 
الجنرال ميجيسا رفض ان يوخصح 
كيفية ذلك. وعلى الرقم من ذلك 
فهناك امرواضح: ان النظام الجديد 
سيكون اقل استقلال عن واشنطن. 
وسن المحتملزان تكون الولايات 
المتحدة الامريكية قد احيطت علما 
سلفا يمشسروع الانقلاب وقدمت 
ضمانا عليه. فقبل ثماني واريعين 
ساعة من الانقلاب اجرى الجترال 
يجيا مباحثات ف الهندوراس مع 
رئيس القسوات المسلحة الهندورية 
ووزير الدفاع السلفادورى بحضور 
القائد الثأنى للقوات الامريكية 
الرايضة فى بنما الجترال فريد 
دورت: 


ان اوسكساميجيا فيكتوريس 
الكاثوليكى والمحنك فق الجيش الذى 






والتدردد السلبى وبين الحكمة والركود السياسى ولذلك فان 
باريس ستدقع الثمن غاليا وريما 5 





حسمي جسبرى. 


إن فرتسا التسىي 


جحت ستّة 159/5 فى التكلمصى من 
: المآزق اللستشسادى كانت تظلن أن 
: > > الترّاعات ل 
- لهااى تأثير 
اخرى»: كان هذا رأى امتنادة ‏ 
-الغرنسيين عتدبا قامت قوات : 
.. ليبيا سيضطر فق النهاية الى التوجه 
.نحوباريس التى ما فتثت تدعم 


أشير عبي العلاقات 
بين البلدين: قالرجل 0 
على تجامينا فى اخر المطاف بدعم من 


:تشاد ماليا وفنيا وعسكريا. وعلي كل, 





قضى قيه 706 عاما والذى يوصف 
بأنه كتوم هونموذج نوعى للعسكرى 
الجواتيمالى الصارم . تلقى تدريبه ف 
المظلات وعينه الدكتاتور لوكاسى 
جارسيا جترالا فى ٠١‏ يونيو ‏ 19184. 


ولدى تقلده السلطة اعلن 
الرئيس الجديد «يأننا ستخدم 
الاديان وتقاليد شعب جواتيمالا 
وستنفسع سدا امام المؤثرات 
الاجنبية.. وسوف تقاوم التخريب». 
من جهة اخرى فقد اعلن الغاء 
المحاكم العسكرية الخاصة التى 
اقامها سايقه ‏ المكلفة بالحكم على 
المخربين ‏ ووعد بالتعجيل فى اجراء 
الانتخايات وعلى الرغم من ذلك فان 
تيؤ الجنرال ميجيا للسلطة - 
الاساليب الصارمة ف مقاومة 
العصابات قد لا يؤدى الى احداث 
تغييرات جوهمرية للشعب. اما 
الولايات المتحدة الامريكية التى 
تنظربطيب خاطر الى اشتراك 
جواتيمالا بفعالية اكبر فق تحقيق 
استراتيجيها يأمريكا الوسطى 
فمسازالت حذرة. الا أن ردود قعلها 
الاولية تنم عن ارتياح وهى تركز على 
رغبة الرئيس الجواتيمالى فى مواصلة 
مسيرة الديمقراطية!' 


فلا يوجد ‏ حسب القادة 
الفرنسيين ‏ اية تسوية سياسية 
كفيلة بتحويل هذه الدولة الافريقية 
المصطنعة الى هيكل سياسى قائم 
الذات بالمعنى الحقيقى للكلمة. 

ولا شك إن حسين حيرى قد 
ارتكب هوايضا خطأ قاتلا عندما 
زج بقواته فى الشرك الذى نصيه له 
عويدى بمدينة فايا لارجو.. قفى هذه 
الواحة القريية من الحدود الليبية 
والتى تطولها الطائرات القاذفة 
للقنابل الليبية فى اقل من نصف 
ساعة وقعت قوات حسين حيرى ال 
الشرك ناشرة بذلك القزع فى تجامينا 
والحيرة فى باريس 


وهكذا انكشف الامر الذى كانت 
طرابلس تخطسط به لعباحكام: قرار 
العقيد القذاق بشن عملية شاملة فى 
اتجاه تشساد.. ذلك ان اطماع 
طرابلس ف هذا البلد كخطوة اولى 
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امت مسق لاس وي سطع ص سسا مأو جراخل ع كو ةلس ووو لوست سحل ف ات سو دمي صو مدص صن 


ل لسسع سلع ات كلارك فرصة ثميئة لجورج شولتز 

«اصبح مجلس الامن القومى الامردكى يتمتع بصلاحيات 
وسلطات واسعة كانت من نصيب وزارة الخارجية لكن 
ضعف ويليام كلارك ريس ا مجلس فق السؤون السياسية 
والدولية يقلل كثيرا من فرص استمرار هذا الوضع قيل ان 
يصبح الاتجاه ا ى اعادة السلطة ا ى وزارة الخارحية مرة 


ثانية امرا لابد منّه,. 

ف الاوقة الاخيرة انتقلت سلطات 
واسعة من وزارة الخارجية الى 
مجلس الامن القومى. الا ان 
اللشكوك فيه هو ان ييقى ذلك 
التحول لفترة طويلة لان ويليام 
كلارك مستشار الامن القومى 
يجانب ضعقه الشخصى ف ال مجال 
السياسى., لا يتمتع بقبضة قوية فى 


مجال الشؤون الدولية. ورغم انه. 


طموح ولامع الا أن اركان جهارّه 
يعاتون من الانقسام ويفتقرون الى 
الخبرة. 

ويتسمن الانقلاب الذى احدثه 
كلارك ثلاثة جوانب هامة اولها 
أمسريكا الوسطى. وكان القاضى 
كلارك نظم بالتعاون مع وزير الدفاع 
'كاسبر واينبيرغر حملة تصعيد 
عسكرية ف المتطقة. وهب الى 
«كابيتول هيل. للدقاع عن حملته فق 
داخل الكونغرس. وهذا عمل يندر ان 
يصدر عن مستشار للامن القومى. 
ورم ان شولتز وزير الخارجية كان 
مع الكوتغرس الا ان وزارة الخارجية 
كاتت على خلاف مع كلارك حول 
حملته. وهتاك وف داخل الكونقرس 
اقترح كلارك ترشيح هنرى كيسنجر 
لرئاسة .اللجنة الرئاسية الخاصة 
يأمريكا الوسطىء. 


والجانب الثانى هو الحد من 
انتشار الاسلحة النووية. فقد انش 
كلارك لجتة ذات مستوى عال 
خاصة يهذا! الجانب تحت رئاسته. 
وحلت هذه اللجنة محل اخرى غير 
رسمية كان يرأسها كينيث دام نائب 
وزير الخارجية. 

اما الجانب الثالث فهو الشرق 
.الاوسط. فقد تم تعيسين رويرت 
كمبعوث خاص الى الشرق الاوسط. 

وف الواقع. فان مكقرلين تلقى 
امرا بتولى هذا المتصب يعد ان 
عجزت وزارة الخارجية عن اعفاء 
حييب عن مهمته فى الوقت المناسب. 

. ووداء كل من هذه التطورات 
الثلاث يكمن مؤشريدل على أن وليام 
كلارك مستشار امن قومى بالغ 
القوة. فهو ينتمى. على نقيض من 
سبقوهفق المنصي. الى العائلة 
السياسية التايعة للرئيس. فقد عمل 
عام 1537 فى حملة ريقان 
الانتخابية عشد سعيه الى منصب 
حاكم ولاية كاليفورنيا. ويعدها عمل 
لديه كرئيس لهيئة الاركان ق 
ساكرمنتى. 

وتكشف .علاقات كاليفورنياء 
هذه عن مزية اخرى تميز كلارك عن 
سابقيه. وبدون ان يكون مدفوعا 
وفقا لتقليد معين كما كان مكجورج 
بوندى اوبنظرة خاصة الى العالم 
كما كان هنرى كيستجر. فان كلارك 
يستلهم مبادئُه من الانتصارات 
السياسية التى يحققها الرئيس. 

وتقابل هذه الصلة الوتيقة 
بالرئيس جهله القاضح بالمسائل 
الدولية. وحتى الان لا يعرف كلارك 
أسماء كل وزراء الخارجية ف العالم 
الثالث. وهو ق هذا يشبه القاضى 
اذى يركز فقط على اوراق القضصية 
لايعاد كل البيانات ذات الصلة 
بصاحب الدعوة المائل امامه. 

ويقول مسؤول ف الييت الابيض 
عن كلارك ءانه محصن تماما ضد 
المعلومات . فاذا كان فى وسط زلزال ف 
سان فرانسيسكو مشلا فانه لا 










© القذافى 


© ميتران 


نحو الساحل الافريقى وف اعماق 
القارة السمراء امر معروف سلقا 


والحقيقة ان العقيد القذاق لا 
يقوم يعمل ما يدون ان يحسب له 
الف حساب. وانه اذا لقي عقيات 
على طريقه غانه يتراجع تكتيكياعلى 
الاقل.. هذا هو تحليل باريس التى 
يجضاط قابحها من ليدنا ون رئيسها 
ويتوجسان منهما شرا . 


وق السابق كان تواجد بعض 
المثات من الجتود القرنسيين على 





«يعرف اذا كان يؤيد اويدين الرلزال 
حتى يعرق رأى الرئيس اولاء. 

ولا شك ان وجود طاقم قوى من 
العاملين امر ف غاية الاهمية. وف 
حين ان مكفرلسين عمل كنائب ق 
الكونغرس فان كلارك لم يكن سوى 
ضابط عسكرى عمل لقترة من الوقت 
ف وزارة الخارجية واليتتاغون وق 


' احدى اللجان الهامة التايعة لمجلس 


الشيوخ . وقد ظهرت يراعة مكقرلين 
وخيرته لدى تعامله مع لجتة 
«سكاوكروفتء» وهى لجنة رئاسية 
الحد من الاسلحة النووية. 

وقد تحتم توزيع الاعمال التى 
كان يقوم بها مكفرلين على جميع 
أعضضاء الامن القومى الذى تضم 
5 شخصا. ويالقعل تم اعادة 
تنظيم المجلس وتوزيع اعضائه فى 
شكل مجموعات اقليمية ولجان عمل 
لتقوم يمهمة الريط بين كلارك وبين 
الكوتغرس والصحافة والينتاغون 
والمخابرات المركزية ووزارة 
الخارجية. ويرأس كل مجموعة 
مساعد خاص من مساعدى 


اريس 


ويليام كلارك 
ولعل اهم قائدة لهذا التوزيع ان 
العقاتديين اليمنيين الذين صعدوا 
الى مجلس الامن القومى بعسد 
انتخاب ريغان والسذين ظلوا غير 
مميزين عن سواهم. اصبحوا الان 
مسؤولين مباشرة امام المساعد 
الخاص المسؤول عن كل منطقة. 
غير ان هؤلاء المسؤولين 
الخاصين اتضمح اتهم خبراء فى 
جاتب معين دون سواه. 
وكمثال فان جاك ماتلوك سفير 
امريكا السابق فى تشيكوسلوفاكيا 
وااللسؤول حاليا عن الشؤون 
الاوروبية فى مجلس الامن القومى 
والخييرفى العلاقات الثنائية مع 
الاتحاد السوقياتىء يعرف الكثير عن 


المساعدات الامريكية والاقتصد الهندى 


«يزداد التوتر داخل الحكومة الهندية هذه الايام بسبب 
التاثير الذى ستتركه سياسة الرئس ريغان على الاقتصاد 
الهنسدى اذا نجحت الادارة الامسريكية ق وقق ا وتخفيض 
ا مساعدات القى تقدمها وكالة التنمية الدولية للدول الققيرة 
والتى يصصسل حجمها الى “1. بلابين . دولا سنويا او حتى اذا 
قللت واشنطن من مساهمتها فى ميزائية الوكالة». 


واذا اخدنا فى الاعتيار الجفاف 
الذى اصاب الهتد والمساعد ات التى 
تحصل عليها من البنك الدوى 
كقفروض اوحتى من الهيئات 
المصرفية التايعة للبنك الدولى واثر 
هذه الاموال فى الحد من الازمة 
الاقتصادية لوجدنا مدى تأثير تغير 
الموقف الامريكى وما سيتركه من 
تخلف اكشر على الاقتصاد الهندى 
اضافة الى ان العجزف الميزان 
التجارى الهندى سيزداد وكذلك 
عجزميزان المدفوعات للدولة وستلجأ 
الحكومة الى الديون بشكل شاذ ىق 
الوقت الذى تكون فيه بعض ديونها 
السايقة قد استحقت الدقفع 
لصندوق النقد الدولى نظرا لانها من 
الديون القديمة كما يقول عنها 
المسؤولون ف الحكومة الهندية 


وعلاوة على ذلك قان رجال 
الاقتصاد فى الدكومة يقولون ان 
تلخفيض المساع دات التى تقدمها 
وكالة التنمية الدولية قد ترغم الهند 
على تخفيض برن امجها من اجل 
تحرير الاقتصاد. ويشمل هذا 
البرتامج تمبيع سياسة الاستيراد 
وتشجيع المناقسة الاجنبية والتركيز 
اكثر على نشاطات القطاع الخاص. 


ويقول كبير رجال الاقتصاد ق 
الحكومة الهندية ان بلاده تقف الان 
امام اختيار. 

واضاف مستشار السيدة انديرا 
غاندى رئيسة وزراء الهند يقول اذا 
حدث اسوا ما تتوقعه فانى لا اعرف 
كيف ستستطيع ان تحافظ على نفس 
المستوى للواردات ونقفس مستوى 
التنمية الحالية. 








تراب تشاد يلعب دورا رادعا. ولكن 
تردد باريس ق التدخل مباشرة على 
الميدان. واصراره ا على التوفيق بين 
العناصر المتناقضة. وخوفها من 
الدخول ف مغامرة عسكرية جديدة 
كان كقيلا بترجيح كفة الميزان 
لصالح اعداء التخلام القائم حاليا فى 


لقد اعطت فرنسا الانطياع ‏ في 


نظر القادة الافارقة على الاقل - 


سياستها الخارجية لاتسيروقق 
برنامج واضبح وصارم يل تيعا لما 
تتمخض عنه الاحداث تحت تأثير 


واشنطن والعواصم 


والواقع ان افريقيا قارة معقدة 
يِب التعامل معها يحذر شديد. 
ولكن فرنسا لم تعرف كيف تميزبين 
الحذر والتردد السكبى. وبين الحكمة 
والركود السياسيى ولهذه الاسياب 
ستدفع ياريس الثمن غاليا وريما 
لوحدها..!؟ 


الافريقية. 





وييدوان محاوق المستشار 
الاقتصادى لرئيسة الوزراء 
ومخاوف كيار المسؤولين فى وزارة 
المالية الهندية تشكل موضوع اول 


. جولة فى المفاوضات من قيل الدول 


المتبرعة لوكالة التنمية الدولية التى 
انهت اجتساعاتها 58 تموز يوليو 
الماضى ف طوكيو. 


ولقد اقترح البنك الدولى ١1‏ 
بليون دولار لوكالة التنمية الدولية 
لفترة السنوات الثلاث القادمة التى 
تبدأ من تموز يوليو القادم الاا ان 
الولايات المتحدة !علنت انها لا ترشب 
فى دقع اكشرمن تسعة ملايين دولار 
للسنوات الثلاث المذكورة وقد اعلنت 
كذلك استعد ادها لدقع مبلغ ١‏ 
مليون دولار توزع على دى 
الستوات الخمس القادمة. ولا شك 
ان ادارة الرئيس ريغان تسعى كذلك 
الى تخفيض حصكها من المساعدات 
المقدمة للوكالة من لالا/ز الى 58 مز 
ومن وجهة النظر الهندية فان 
الاقتراح الامريكى سيخفف من 
الفوائد المفروضة على القروض التى 
تمنحها الوكالة الى تلثى المبلغ الحالى 
ولكن هذا التخفيض سيكون له اثره 
كذلك على الميزائية الامريكية نفسها. 


ويقول المسؤولون فى الحكومة 
الهيندية ان هذا الاجراء يعكس 
موقف ادارة الرئيس ريغان من دول 
العالم الشالث الفقيرة بشكل عام 
وسحب اليند تدريجيا من وكالة 
التنمية الدولية بشكل خاص. وتعتبر 
الهند اكبر عضه نشط يستدين 
القروض من البتك الدول ويسحب 
ما مجموعه "١‏ بليور دولار خلال 
العام المالى المنتهى فى حزيران يونيى 
كمايقول المسؤولون فى وزارة المالية 
الهندية. والحقيقة ان الهدد حصلت 
على ٠‏ 5 من اجمانى قروض وكالة 
التنمية الدولية الا ان هذه النسبة 
انخفضت الان من معدل ١١5‏ بليون 
دولار الى بليون دولار سئويا. ويقدر 
خسير الشؤون الاقتصادية اليتدى 
الوضع الاقتصادى بقوله انه بعض 
النظر عن النتائج فانه من المؤكد ان 


تحصل الصين الشيوعية على نصف 
ما كانت تحصل عليه الهند من 
الدول المتبرعة للوكالة فى اعقاب. 
الخطوة الامريكية الرامية الى وقف 
أو الحد من المساهمات. ويرىي 
المسؤولون الهنود أن النتائج 
ستكون مأساوية ليس فقط للهند 
ولكن للدول الفقيرة والاكشرفقرا فى 
أفريقيا ‏ وجنوب اسيا ‏ والتى 
تعيش اوضساعا اقتصسادية منهارة 
مثل بنغلاديش 





جورج شولتز 

الحد من الاسلحة ولكته لا يعرف 
كيفيتعاملمع, كيار الملشرعين اومع 
اعضاء لجنة «سكاوكروفت». 

ومن هنا يتضح ان الاتثجاه الى 
اعادة السلطة من جديد الى وزارة 
الخارجية قد يصبح امرأ لايد منه. 
وف وسع جورج ان يعجل بهذه 
العملية عن طريق التمسك 
بالعلاقات الامريكية/ السوفياتية 
بقوة خلال اجتماعه القادم ياندريه 
غروميكو وان ينقذ الى الحلفاء عبر 
اللجان الرئاسية التى تباشر اعمالها 
حاليا حول الحد من الاسلحة ة وحول 
امريكا الوسطى. والسؤال الهام هنا 
هل يشعر شولتز بأن الوقت قد حان 
لذلك؟ 





والانذار السائد بين ريجال 
الاقتصاد ف الهند زادت حدته بعد 
اصداربيانات تمت صياغتها ىق 
طوكي و يواسطة ممثل وكالة التتمية 
الدولية اندريه دى لاترجاء فيها ان 
الدول الاكثر فقرا ف افريقيا تحتاج 
لويحدها الى مساعدات من الوكالة 
تيلغ يين سبعة بلايين الى تسعة 
يلايين دولار دون أن نترك شيئا من 
ميزانية الوكالة للهند. واذا تم تحديد 
الدقعة الاولى من الدفعات السنوية 
للوكلانة بمبلغ ثلائكة 
بلايين دولار كما ذكرنا 
سابقا وحتى لو اشتركت الهتد: 
والصين ينسبة ال ٠‏ 5/ والتى كانت 
فى السابق من نصيب الهتد فان 
تدفق القروض على تيودلهى 


سينخفض الى ٠٠٠‏ مليون دولاركما 
يقول المسؤولون بوزارة المالية 
الهندية. 


ولاحظ كبيررجال الاقتصاد فى 
الهند ان حوالى 78 من ديون الهند 
المتراكمة من وكالة التنمية الدولية 
يتم استثمارها فى الزراعة وتنمية 
الريف و8/ منها للسيطرة على 
النسل وتوفير الخدمات الصحية 
والتعليمية والتزود بالماء وتطوير 
المدن وشبكة المجارى. وتعتبر هذه 
المصروفات من عوامل التنمية كذلك 
لانه لا يمكن تمويل هذه المشروعات 
من الاموال التى تستهدفها الهتد 
للتعامل التجارى. 


المتد تعتمد فى 
اقتصادها على الزراعة قان احمالى 
الانتاج القومى لهايمكن ان 


وحيث ان 


تزيد عن ٠١‏ سنويا نتيجة الثل 
هذه التخفيضات. وحسيما جاء فى 
نشرة البذك الدولى الاقتصادية قان 
هذا سيعيد الهند الى عصر الكفاح 
السايق من أجل تحقيق نسية 
ضئيلة من النمو. والبديل للنمو 
المتدنى ف الاقتصاد كما يقول 
مستشار السيدة غاندى للشؤّون 
الاقتصادية هو زيادة الاستدانة قلق 
مجال الاستثمار التجارى ولكن حتى 
هذه الخطوة ستكون خطيرة وعير 
آمنة وربما تكون السيب ف تكرار 
ماساة امريكا اللاتيتية فى امريكا 
الجنويية. 


ولقد قدر المسؤولون الوضع 
بقولهم انه اذا قامت الهند باستدائة 
قروض قحسيرة المدى بمعد لات ارياح 
تجارية متدتية فمن المحتمل أن تزيد 
دقعاتها عن الدئون الى تسبة غير 
صحية قد لا تتحملها البلاد وتصل 
أنى 777 من اجمالى ما تحصل عليه 
الهند من الصادرات حتى عام 
6 م. أمااذالجات الهئد الى 
الحد من ديوتها فى المجال التجارى 
فانها ستجد نفسها مرغمة فيما بعد 
لزيادة مراقبة الوارد ات والعودة الى 
سياسات تمرير الاقتصاد والتى 
كانت الهند قد تبنتها فى العام الماضى 
بسبب قلة العملات الصعية لديها. 





18 عطس هام الستة التاسعة عشرة. 
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# قال البوليس ف جزيرة 
وام بالحيط الهاديء انه قد 
امكن انقاذ صبى بيلة الثالثة 
من العمر كان قد تجول وحيدا 
لدة ثلاثة ايام فى الادغال 
النانية فى جنوب الجزيرة والتى 
تكسوها المستنقعات والمملوءة 
بالكهوف والصخور الناتنة ؛ وقد 
كان الصبي بصحة جيدة لدى 
العثور عليه. وقال احد ضباط 
اليوليس 2 ان طائرة هيلوكيتر 
تابعة للبحرية الامريكية قد 
تمكنت من العثور على الصبي 
عند حافة احدى الصخور على 
بعد خمسة أميال من مثئزله 
وذلك عقب سقوط امطار غزيرة 
على تلك الجزيرة التابعة 
للولايات المتحدة. وقد تم فحص 
الصسبى طبيا وسمح له بمغادرة 
اللستشفى عقب معالجته من 
خدوش بسيطة 

9 اوصى طبيب بريطاتى 
بعلاج بسيط للاأشخاص 
الذيز يكونون في مرحلة بين 
الحياة والموت عقب حدوث 
انفجارنووي.ويتمثئل 
العلاج في وجوب ضربهم عار 
رؤوسهم بحجر كبير للاجهاز 
عليهم وتشكسل هذد 
النصيحة حجِرْءًا من خطة 
مكونة من عشر نقاط قام 
الطبيب وبدعى دكتور بارثي 
ويلبامز يتوزيعها والذى قال 
ان المسرضى سوف يكوئون 
شاكرنز له هذه النصبحة 
نظرا لانهلن تكون هناك 
لعلاجهم. وبيحث منشو رد 
الذين يحتض رون يان لا 
يجهروا على حياتهم في 
الاماكن التى يمكنان 


تعنسيب فى تلويث محسادر 
المباه او تؤدتي الى انتشيار 
الاويثة 


8 وقعت عارضة الازياء 
الفرئنسية جاكلين هورض 
توماس عدة عقود مه سبعة عن 
كبار مصمعي الازياء الفرنسية 
العالمية وعلى راسهم بيت 
الازياء الشهي زايف سا 
لوران؛ (وكريستيان ديور) 
وزجيقنسر وتيتارتيش) و(جي 
لاروش). 

وسقاضى جاكلين توماس 
شهريا حوالى نصف مليون 
دولار وهى للا تعمل ققط عارضة 
ازياء بل تصدر مجلة نسائية 
توزء منها حوالى (- )١١‏ الف 
نسخة سنويا وهى عن الازياء 
واحدث طرق الحياكة وكيفية 
الحياكة حتى تتمرن السيدة 
عار ذلك بمفردها. 

تلقت الملكة اليزابيث 
الام حوالى )٠٠٠١(‏ بطاقة 
معايدة والاف الهدايا 
وباقات الورد من جميع 
انحاء العالم وذلك بمناسية 
بلوغها عامها الثالث 
والثمائين. وقد تجمع افراد 
الشعب كارج اسوار 
كلارئيس هاوس وهو المأقر 


الرسمي لها لتحيتها 
ويذكر ان الملكة الام كانت 


زوجمة الملك جورج السادس 
الذى حكم البلاد أيان الايام 
السوداء التى عاشتها لندن 
ايان الحرب العاللية الثائية 
وقد ادت شجاعتها واقدامها 
الى دفع زوجها املك لمساعدة 
بريطانيا على مواجهة الخزو 
النازي 






*# احاط المراسلون 
الصحاقيون والمصورون 
بالممتلة الامريكية كوستارك 
صديقة الامبير اندرو نجل 
الملكة الدزابيث ملكةبريطانيا 
وذك لدى وصولها الى 
سيدني باستراليا قادمة من 
لندن للمتساركة ف عرض 
تلفزيوني فى المدينة وقد تمكن 
المسثشولون فى محطة 
التلفزيون فى المدينة من 
اقتيادهاداخل هذا الحشد 
الهائل الى احدى السيارات 
قبل ان تتمكن من الاجابة على 
الاسئلة التى وجهت اليها. 
8 ذكرت السلطات ف مدينة 
دانو القبلية ان خمسة اطفال 
كد لاقوا حتفهم بسبب التسمم 
اكرلسعهم من قبل العناكب 
هذ! الاسبوء وذلك ف منطقة 
اصبحت فيها المرافتة على 
لسعات العناكب المميتة هواية 
.بين طلاب المدارس الابتدائية - 
وقال البوليسر ١‏ 
الضحايا هم ممن تترواح 
اعمارهم بين السابعةوالعاشرة 


ل جموام 


ول تونوا فى غضون تلاتة ايام 
فى حوادث منفصلة. واثسار 
البرليس ان انه تم ادخال ثلاثة 
اطفال آخرين الى المستشفيات 
لعلاجهم من لسعات العتاكب 

تقوم فرق صحية 
خاصة مسلحة بالبتادق 
والمسدسات بتمشيط الاحياء 
الفقيرة فى استانيول وذلك في 
ملاحقتيم للكلاب والقطط 
الضالة وذلك فى الوقت الذى 
انتشرقيه وباء (الصرع) 
بشكل مفزع فى نركيا 

وقد تُسبب الصرع فى وفاد 
خامس شخص فى تركيا هذا 
الاسيبوع لدى وفاة احد 
الرعاد فى المستشفى في شمالي 
تركيا قرب البحر الاسود اثر 
عضة من قبل احد الذتاب 
مدن شهر مضى . 

وقد اصطف الاتراك الذسس 
عضتيم الكلاب الضدالة امام 
العيادات المتنقلة التى 
اقديمت فى كافة انحاء تركيا 
لتطعيهم ض4د مرخضل 
الصيرع 

ها نجحت تجربة التطعيح 
ضد الالتهاب الكبدي الوباني 
الستخرج من الخمية على 
الحيوانات ومن المتوقع تعميم 
العلاج ف العام القادم. 

ديو أن هذا الصل 
المضاد للالتهاب الكبدى 
الوبائي والمستخرج مِنْ دم 
الانسان قد تم البدء ف تسويقه 
معنذ عام مضى غير أن بعضص 
الاشخاص رفضوا اخذه نتيجة 
الخوف من الاصابة بمرض 
الايدزاى ضعف المناعهعةق 
الجسم وقد انتجت المصل 
الجديد شركة يايجون وقد تمت 
تجربته على الشمبائري و تبتت 
فعاليته . 

8 صرح بانيك نواد لاعب 
التنس الفرنسي انه يعضى 
كل يوم اربع ساعات بق صنع 
ضفائر لوضعها على راسه 
وقال انها عادة يتقاعل بها 
قبل ان يلعب اية مباراة 
جديدة. واشار لاعب التنس 
الفرتسي الى انه سوف 
ضيف الى هذه الضفائر 
خصلات ملونة وذلك قييل 
سفسره الى امريكا للعب مع 
لاعب التذس الامريكي 
رفيدشيئغ ميدو) خلال 
الشهر الحالى. 








له 


نيودلهى اب ت :١‏ 
هناك سيل من النشرات 
والاعلانات التى تشير الى الاخ 
التاجمة عن اساءة استخدام 
العقاقيرومبيدات الافات 
والحشرات. وإذا امعنا النظرق 
جذور المسالة نجد ان بعض تلك 
الاخرار تعود الى السياسات 
الخاطئة المتبعة فى استراد تلك 
المنتجات من الدول المتقدمة 
وقد اصدرت طك الدول: منها 
الولايات المتحدة على سبيل المثال. 
تشريعات واجراءات محددة 
لحماية مواطتيها وبيئتها ضد 
اخطار المتتجات الاستهلاكية 
والمبيدات الحشرية الضارة والمواد 
الكيميائية السامة والعقاقير 
الخطرة او غير الفعالة. ويد اهة فان 
المنتجات الغطرة من مييدات 
وحشسرات تخضع لتجارب متعددة 
السلامة الصحية والبيئية قبل ان 
يتم تسويقها فى داخل اليلاد . واذ! 
ما وجدت الحكومة ان تلك 
المنتجات مخالفة للقواعد فانها 
تصدرقرارايحظر تد اولها ياعتبارها 
خطرا على الصحة العامة او البيئة. 
ورغم ان المنتجات التى تباع فى 
داخل الولايات المتحدة تخضع 
لمواصفات محددة فان هذه الدولة 
تسمح يتصدير يعض المنتجات الى 
الخارج دون أن يتلقى اللستورد 
اخطارا بنوعية تلك المنتجات ودون 
أن تحمل المنتجات التحذير 
المناسب أو بيانا بكيفية 
الاستعمال او بمكونات المنتج. ول 
احيان اخرى تصحب الشحنة 
المصدرة اعلانات مزيقة ‏ 
وف حين ان الدول المتقدمصة 
الاخرى يتوقع منها ان تطبق 
الاداة المتاسبة لحماية مواطنيها 
سد اخطار مثل هذه الواردات فان 
المستهلكين في الدول النامية 
معرضصون الى اخطار محققة لا 
يعلمون عنها شيثا البتة. 
وف الوقت الذى قد يستحيل 
فيه تقديسر كميات الصادرات 
الخطرة ا وخجم الاخطار التى 
تسييها . لاتنعدام الموارد اق 
المعلومات المتوفرة حولهسا فان 
الدراسات والابحاث كشفت ان 
يعض اللسواردات تسيب اخطارا 
وتستورد معظم الدول التامية 
مبيدات الحشرات الزراعية دون 
ضوابط ف ظل غياب المعرقة التقنية 
حول كيفية استخدامها بالطريقة 
الصحيحة وحول اثارها العكسية 
في حالة اساءة استخدامها. علاوة 
على هذا قان تلك المييد ات تستعمل 
من قيل الريقيين الفقراء الذين لا 
يتمتعون بخيرة فى التعامل مع 
المواد الكيميائية الحديثة او 
يتقيدون بتعليمات السلامة وكيفية 
الاستعمال. فى الغالب الاعم. 
وقد اشارت التقارير الى وجود 
اخطار تنجم عن استخدام اللمبيد 
المعسروف باسم ليبستوفوس 
(65اممام 16 وهو غير مسجل 
لدى وكالة حماية الييئة فى الولايات 
المتحدة وبالتالى فهو محظور بيعه 
داخل حدود تلك الدولة. ورم هذا 
فان الشركة المصنعة له ف ولاية 
تكساس قامت بتصدير ١.5‏ مليون 
كيلو جرام من هذا المبيد الى ٠١‏ 
دولة فى عام 191/5 . وكاتت مصر 
وحدمهاقد تسلمت نصف تلك 





بوسطون - رويترة 

يقول ثلاثة ياحئين فى جامعة 
(نورث وست) الامريكية أن قضاء 
وقت طويل امام شاشات القيديى 
يسيب حالات من اتخداع البصر 
كد تستمر لاكثر من 5؟ ساعة. 

وقد لاحظ القريق عقب قضاء 
عدة ساعات فى مشاهدة 
الشخوص الخضراء التى تظهر 
على شاشة كمبيوتر طراز(آى بى 
أم) انخطوطا بالطباشير الابييض 
على سبورة يدت وكأنها قرمزية 
اللون كما ان حواف صفحات 
الورق الابيض يدتوكاتها ملوتة 








١‏ كايا 





الكمية.وقديسمير 1١9!‏ 
اشارت صحيفة واشنطن يوست 
الى ان استخدام المبيد 
«ليبتوفوس» على تطاق واسع فى 
مصر اسفر عن اصابة عدد كبير 
من الاشخاص بمرض غريب 
تسيب فى بعض الوفيات. وفى نفس 
الوقت نفقت حوالى الف راس من 
الجواميس ق تلك الدولة واوققت 
مصرشراء المزيد من ذلك المبيد . 


الجرعة المقررة لاحداث الوقاة. 
ويتم صرف هذا الدواء فق الولايات 
المتحدة بموجب وصفة طبية تحمل 
توقيع الطبيب المعالج. ولا يوصى به 
للاطفال واذا استخدم فق علاج 
الديسنتاريا او الكوليرا فان العقار 
يقوم فقط ياخفاء الاعراض 
الحقيقية للمرض الخطير وبالتاى 
يحرمه من تتاول العلاج المناسب 
لحالكه.. ورعم هذا قان صانعى 


ورغم هذه الحقيقة التى تثبت ان العقار.لوموتيلء يروجون له على 
المبيد سام للغاية فان الشركة انهعلاج مناسب حتى للاطفال 
لازالت تقوم بتسويق المنتج فى ومناسب لعلاج الاسهال فى الدول 
الخارج. التى يعاتى فيها سكانهامن 
اضطرابات ف المعدة. وهناك بياع 

وفيما يتعلق بالعقاقير فليس 2 هذا الدواء علنا ودون أى تحذير 


هناك ندرة فى النشرات المصاحبة 
لها . الا ان الواقع يؤكدان 


من اخطاره. 
ولعل الكثيرين يذكرون كارثة 


المعلومات التى تعطى للمستوردين ١‏ عقار.تاليدومايدءالذى كان 
غالبا ما تتسم بالمبالغة وتكون ١‏ يستخدم لعلاج «غثيان الصباح» 


مختلقة عن تلك التى تعطى 
للمستهلك المحلى. فقانون الاغذية 
والعقاقير الامريكى مثلا لا يلزم 
الشركات المصنعة باخطار 
المستوردين الاجانب يالقيود 
المطبقة فى الداخل على الاغذية 
والعقاقير. 

وعلى سبيل المثال فان المضا 
الحيوى ككورا 0000 
(امعتمعطممصقءه!6) لا 
يوصف من قيل الاطباء ف الولايات 
المتحدة الا ق حالات التايفوئيد 
والنزف الرئوى والائلفونرًا الحادة 
والخطيرة. يعسد ان اتضح ان هذا 
المضاد يسبب أعراضا جانبية 
خطيرة واحيانا يفضى الى الموت . 

ورقم ان القانون المشار اليه 
انقا يلم الشركة المصنعة بالكتاية 
ويخ ط بارز على المضاد المستهلك 
محليابانه لايصاح لعلاج 
الحالات الطفيفة فأن الشركات 
الامريكية تقوم بتسويق هذا العقار 
فى امريكا اللاتينية على انه علاج 
لعدة امراض شائعة مثل التهاب 
اللوزتين والتهاب الشعبية 
والسعال الديكى والائفلونزًا. كما 
ان التشرة المرفقة يالدواء لا 


الذى بحيب السيدات الحوامل. 
فقد اسفر تناول هذا العقار عن 
ميلاد 6 الاف طقل مشوه قْ جميع 
انحاء العالم. ولازالت هناك عقاقير 





تتضمن اى تحذير حول الاعراض 


الجانبية. 

وهتاك ايضا عقار «لوموتيل» 
(070101)) المضاد للاسهال 
والاضطرابات الطفيفة ف المعدة. 
وقد اتضح ان هذا العقارسلم 
للغاية وتكفى زيادة طقيفة فى 
















بلون قرمزى ياهت. 

وقال الاطباء الثلاثة فى تقرير 
نشرنه مجلة (نيواتجلند) الطبية ان 
هذا الاضطراب ليس ضارا وانه 
يندهى بعرور الوقت ولكنهم يودون 
لفت انتياه الاطباء الىان اتتشار 
الكمبيوتر وكثرة استخد امه وتزايد 
الاسئلة حول اضرار ذلك قد تدقع 
بالبعض الى اللجوه الى الاطباء 
طلبا للتصح . 

وقال الباحثون لزعل الاطياء 
أن يدركواهذه الظاهرة حتى 
لا يخلطوا يينها ويينالاعراض 
الهستيرية والعصبية,. 










يحكلية الطب 


ص.ب ه كك الوكياض 





من نقس التوع تباع باسماء 


وعلامات تجارية مختلقة ‏ الدول 
الثامية . 
ومنذ سنوات قليلة ثم اكتشاف 


ان استخدام نوع بعينة من اتواع '. 


الحشوات التى تستخدم فى' 
تضميد الجروح تسبي اعراضا 
تماثل اعراض الصدمة الناتجة 


عن التسمم.. وليس هناك ما يقيد 1 


عن مقدارهذه المنتجات التى 
بيعت الى الدول النامية. " 

ولا شك أن استيراد هذه 
المتتجات سوف يستمر ويرّيد فى 
اعقاب التقدم العلمى والطبى. 
ومما لاشك قيه ايضا ان الدول 
النامية ستظل «حقل تجارب» 
للعقاقير الجديدة. ويميل الرأى 
العام العالمى الى أن تقوم الدولة 
بتصدير منتجاتها الطبية بعد 
أجراء تجارب كاقية عليها والتاكد 
من عدم تسييها لاية اعراض 
جانبية. ولا شك ان اتباع سياسة 
مزدوجة واحدة للاستهلاك المحلى 
واخرى للتصدير جريمة بشعة ف 
حق الدول الفقيرة. 

ان أقل ما يمكن للدول المصدرة 
ان تقعله هوان تكشف التنقاب عن 


نوعية العقاروكيفية استعماله. 


والاعراض الجاتبية المدتملة 
لانتاجها المعد للتصدير. : 

وعلى الدول المستوردة بدورها 
ان تصرعلى الحصول على مثل 
هذه المعلومات قيل ان تكمل عقد 
صفقة الاستيراد.. 

ويالامكان ايضا تنظيم 
استخدام العقاقيروالمبيدات على 
المستوى القومى بموجب تشريع 
واوامر ادارية. ولايد من اتخاذ 
الخطوات الكقيلة بحماية المواطنين 
من اخطار تعريض انفسهم 
لاعتتجات الاستهلاكية الضارة. 
وتكتسب هذه النقطة أهميتها من 
حقيقةان الريفيين الذين 
يستخدمون المبيدات الزراعية 
اعيون لا يسبتطيعبون اتياع 
تعليمات الاستعمال.. -.. 


2 700 


يسثكم المبعلس المشتزلكت الدراسّامتت العلسيّا 
الطبتيه وساي عي موه 5-7 
إتعقاد الدورة 
للاطياء العّاملين بالمملختكة: 0 لعضوية الكليد الملكية 
للخصَانيُ امتراض النسّحاء 
فى الطترة ماين 5-١؟ياي‏ ير ١5/84‏ 
اهام الاستبوجح 5 ل الى يسماهةء" 


االاحضال ب 








#الدراسية 


من مظاهر انسانية الرجل الآبيض : 





ون مطاف ال د 0 
الاطماء الآسيويؤن مهددون 


قرييا . 

وسوف تفقد الدفعة الأولى من 
الاطباء الاجاني والمؤلقة من آلف 
وخمسمائة طبيب والذين تنتهي 
مده تسجطلهم الموقتة فى شهر 
قبراير القادم وظائقها وحقها فى 
مزاولة المهتة قي اليلاد ٠‏ 

ويضعهم هذا الوضع امام 
خيارين : مغادرة بريطانيا أو تقبير 
مهنهم وهذا خيار ضعيف بالطيع . 

ووققا للقانون الذي اجازه 
اليركان اليريطاتي عام قان 
المطلوب من الاطباء الاجاتب 
الجلوس لامتحان قبل السماح لهم 
بتولي وظائف تعليمية طبية 
مرخص بها . ويتم تسجيل الذين 
يجتازون الامتحان لفترة مؤقتة 
محددة بخمس ستوأت مع منحهم 
الحق في التقدم بطلبات الى 
المجلس الطبي اليريطاني للحصول 
على تسجيل دائم . 

غير أنه يندر ان يحصل الاطباء 
الآجانب على بطاقة تسجيل دائم » 
كما يقول الطبيب كريشنا كورليبارا 
امين عام (اتحاد الاطباء الأجانب) 
الذي قال ايضا ان هناك محاولات 
للتخلص من الاطباء عن طريق 
(الباب الخلفي) ٠‏ 

وقى الوقت الحالي يعمل نحو 
1” ألف طبيب من وراء البحار في 
بريطانيا متهم ٠١‏ الاق من الهند 
وحدها . أما البقية فهم من 
الباكستان ويتغلاديش وغيرها من 
الدول . وهؤلاء يشكلون عصبي 
الخدمات الصحية قي د بريطاتيا . 

ويقول الدكتور كورلبيارا ١:‏ 
0 
ويضيف قائلا انه بعد الدفعة 
الأولى فان آلاف اخرى من الاطباء 
سوف يفقدون حق مزاولة المهنة قى 


بريطانيا عقب انتهاء قترة 
التسجيل المؤّقت ويقدر .عدد 


(الاطياء الاجاتي" ( السجلية: 
موقتا يتحو 00 الاق 
ويتعرشى الأطياء الأجانب الى 
ضغوطمن مختلف الجهات بمافيها 
الجمعية الطبية البريطانية الثي 
طاليت فى الشهر ال ماضي بوضع 
اجراءات للحد من الاطباء 
الواقدين العاملين قى بريطانيا 
ومن الفترة التي يزاواون الكهنة 
وتأتي هذه للظالبة قي اغقاب 
فشل الاطباء البريطاتيين في 
الحصول على وظائف فى وقت 
تشغل فيه اعداد كبيرة من الاطباء 
الاجائب مخظلف الوظائف في 
المستشقيات . 
وكرد قعل لهذّه الحجة بات 
البريطاتيون بطالبون الاطياء 
الأجانب بالعودة الى بلادهم بعد 
اريع أو خمس ستوات كما يقول 
الطييب كورلييارا , 
ويقول ان الاطباء القادمين من 
وراء البحار يعاملون وكانهم 
(زوجين من الايدي) ويتعرضون 
الى استغلال بشع بوانهم يكلقون 
بالعمل في وظائف (مقفولة) لاتتوفر 
فيها فرص الترقي . 





النساء الجميلات والعارضات دون 
التاكد من صحة (معتقداتين 
الابديولوجية) التي تخلم عليهن 
صفة الجمال الحقيقي 5 

وقال هذا الناقد في رسالته 
انالجمال 
ُبيْغية لاتحاد المعتقد 
الايديولوجي السليم بالشكل 
الجمالي وات على مديرى التحرب التحري 


ان ينثيتوا من اصح مشتقد تلك 
الجميلات قبل نشر صورهمن .رالا 


قان جمالهن يكون إزائقا) . 


سية التحضيرتية 


والولادة 
م ختلازت 


الخثرموعمد تقبول طليادتتُ االالستصاق لهذه ا دورة 
الدراستحيةيوم الاين المواقئق ٠١‏ 0 


علحَمايات الأمتحان الخاص يِقَيُْول المتشدمينَ تهحتله 
السدورة الدراستيهة وحقد شن دوه 
الساهة ٠.‏ صحكياها “بمرجكئن الدراس امت العلبأ الطلبية 
- جامحة* المللك سعود . 


يوم الخماس ٠١‏ نوقمي 1115م 


ار ولمزمييئد متن 
المطلوة امك كيف 


المتحلين المشنرك للدراسّامت العليًا الصضصمَِية 
- المملحكة العرمّة السَعودكّة 





الحقيقي هو نتيجة 


























: تتعرض له قاطزة ' 





هذا حال الغرر 
عندما تصبح تواريخ الوفيات 
ارقام (سعد) بالنسبة للبعض 


كويلينز ‏ دب! : 

بحعض التاس يحالفهم الحظ 
باستمرار وان .بدا أتهم يمرون 
بفترة نحس طالت ام قصرت. 

ققى كل أسبوع نقدم هيئة 
الحكومية قىالمانيا 
الغربية ملايين الماركات فى شكل 
جوائز لاصحاب الارقامالسته 
السعيدة. وقد يفوز بالجائزة 
شخص واحد أو عدة اشخاص 
ليسوا جميعهم منالمحظوظين فى 
حياتهم الخاصة. 

ومن بين 1٠١‏ مليون شخص 
يلعبون (اللوترى) كل اسبوع فان 

1 لا يقوم- باختيار 
الارقامالفائزة يل يتعمدون 
انتقاءها من بين ارقام لها صلة 
بتجارب شخصية يتجلى فيها سوء 
الحظاقى أصدق مظاهره كما تقول 
الاجنة المنظمة (لللوترى). 


الياتصيبي 


وكمثال تحطمت سيارة رجل 
أعمال من مديئة باكنانغ فى حادث 
تصادم واضيلر يعدها 
الى استخدام وسائل المواصلات 
العامة وقى اول رحلة له بالقطار 
الى مكان عمله اتخذ مكاته داخل 
مقصورة بالدرجة الاولى ويدا قى 
تقدير اعمار زملائه الركاب ورصد 
الارقام فى بطاقة اللوترى. ويعد 
اجراء السحب اصبحالرجل بين 
عشية وضحاها متيونيرا عقب فوزه 
يجائّزة مقدارها ١ر١‏ مليون مارك. 

وكتيت سيدة مطقة تبلغ من 
العمر 84 عاما وتقطن قى فاتوقر 


طوكيو ‏ 1 . 
ذكر هنا أن صبية يلياتية 
عمرها عشر سنوات قد لقيت 
مصرعها عندما صدمتها قاطرة 
سريعة من (القطارات الطلقة) 
كانت تسير بسرعة ٠٠١‏ كيلومتر 
فى الساعة . وذلك فى أول حادث 


القطارات منذ تشغيلها قبل ٠,١‏ 
عاما تقربيا . 

وقال متحدث بلسان هيئة 
السكك الحديدية ان الصبية تدعى 
ميهوكو موريا من ولاية سيتاما 
شمالى طوكيو . 

وذكرت الشرطة أن ميهوكى قد 
نزلت من احد القطارات المتجهة 
الى الشمال في محطة فوروكاوا 
٠٠ <(‏ كيلومتر شعالي طوكيو) لكن 
ايواب القطار اغلقت قبلان تتمكن 
والدتها وشقيقها من الئنزول 
وتحركت القاطرة تاركة الصبية 


من -هذو: - 
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تاريخ طلاقها وعمر مطلقها على 
بطاقة اليانصيب وحصلت ايقنا 
على جائزة مماظة. 

ويينما كان عامل ديكور من 
الرايتلائد بيلغ من الععر ١١‏ عاما 
قوم ياداء عمله يهعة وتشاط 
تلقى فجأة اشعارا بفصله من 
العمل. 
ورصد العامل تاريخ قصله 
من العمل على اليطاقة وفاز يجائزة 
قدرها 6٠١‏ الق مارك . وحدث 
نقس الشىء لتجار عاطل من 
هانوقر عندما راهن بتاريخ قصله 
عن العمل. 

وافلس رجل اعمال صغير من 
هيلديشيم فجاة واضطر الى 
الاستفتاء عن ثلاثة من موظقيه. 
وقيل أن يبارح اللقصولون الثلاثة 
مقر الشركة طلب صاحيها من كل 
واحدمنهم اقتراح رقمين ومن ثم 
رصد الارقام الستة على بطاقة 
الرهان. وفازت ارقامه بجائزة 
مقدارها كرا مليون مارك. وعلى 
الفور قام باعادة الموتلفين الثلاثة 
الىعملهم. 

وقاز موظف قى بثك المانى 
ييلغ من العمر ؟ عاما بالجائزة 
الاولى فى اللوترى عتدما راهن 
يتواريخ وفيا تأقراد أسرته . بينما 
فاز موظف متقاعدفي الستين 
من عمره ميلم الف مارك 


بعدان رصد تاريخ عودته 
منالمعتقلات السوفياتية ‏ عقب 
الحرب العالمية الثانية علاوة على 
رقمه كسجين حرب - 


وراءها . 

وأوضحت أن الطفلة قررت 
السير بمحاذاة القضبان على 
ماييدى عسى ان تتمكن من اللحاق 
بوالدتها فى المحطة القادمة . وانها 
قطعت تحو ٠١‏ كيلومترات قبل ان 
تصل آلى المحطة (رقم لع 
تاكشيميزه . م 


وقالت انه خلال هذه ه الفترة . 


مرت بمحاذاتها عده 5 قاطرات لكن 
جميع سائقيها ذكرو! انهم لم يروا 
الطفلة . 

ونسبت الشرطة الى سائق 
القاطرة التى صدمت الطفلة قوله 
انه لم يرها ايضا ‏ 

ويذكر ان 2١١‏ من اليايانيين 
قد انتحروا بالقاء انفسهم امام 
هذه القاطرات السريعة لكن 
الحادث المذكور يعتبر الأول من 
نوعه منذ تشغيلها في أليابان قيل 
٠‏ عاما . 





- بعض الطائرات المشاركة فى السباق 
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أنزلت أحد المصانع -اليابانية 
ل : الاسولق اجهزة قيديق 

يقتصر عملها على عرض الصور 
1 تقوم ايضا يطبعها على اوراق 
متقصلة وعلى وجه السرعة . وكان 
جهاز (مافيكا) ‏ وهذا هو اسم 
الجهاز الجديد ‏ قد عرض فى 
اورويا للمرة الاولى فى مهرجان 
الصوت والصورة الذى اقيم فى 
باريس خلال شهر مارس ‏ اذار 
العاضى . وقد قام السيد (كيهارا) 
وهو مدير البحث العلمي فى تلك 
المصاتع بالاشراقف على عرض 
هذا (الفيديى) الجديد. 


ويحتوى حهاز (مافيكا) على 


تعلن شركة الرامل امبالي الحديدية 
عر الو نو[ائن السَاغْةَ ارال فلعمل لركها في الل النّسي بالرسام: 
٠‏ مبرمج كبمرويتر : 


مأك لووك ال مسقي معو ري ١‏ إمنسيتة ولريكعبة شيك 
ستوارت تدكبر اللعتك ايد جليزبيت كادئك وكتابخ . 


لل مسبت يي : 

( بكالور لوست أداميت ( كلبرعج ) - 
جره لزتمقعن كلرو تس ستوات فت جرال الرتمت الت ا دعر 
رعرفي وديا علس ء يجي الطباع ء وأت يلون لميصافاء عاب َلافبل 


محاسب روا سباه 
( يهالو ررس - قسص حابيت ) . 


حزسه هَ در تمل عنم أم ثب ستوابٌ املك رحجال! 


وليفة لري بش كسرة 


ويجيراللغة ال جليزيت تحرئاً كنا ودرب زفي ف جال عملت 


اراب يا 


وجحر . 


الرواب واللميزات 


يتَمَقَ عليهايعدالمماب الشخصية. 


بل الطلباي واثتهالدبٌ [ إل ادر عرس الل دار - الرعام. 
تلمُون -82الاوم با ص ايه لو مطا رالا دنس لاسرال 


ا ل 


سن اسه 
السواصسلك للمحسف يهم 
ا 25712 الالقيهم 2 
اصضة 











فى سباق الطائرات الشراعية ذات 
العحرك الواحد والذئ تتظمه قرنسا 
لاؤل هرة ٠‏ المرطة الاولى منه عندما 
وصلوا ألى مدينة بوفياس فى الاسيوع 
الماضى. وقد لنتهى السباق قى مدينة 
كان فى الرايع والعشرين من شهر 
يوليو. 


وكاتت احدى الطائرات المشاركة 
قد تحطمت بعد وقت قصير من بداية 
السباق وادت الى مصرع قائدها والى 
اصاية مساعد الملاح بجروح خطيرة. 


بعيد! عن السدياسة 





© جهاز فيديو يعحرض الصور ويطبعها بالانوان على اوراق 


خاصة وبلعند المطلوب. 
قرص ممغنط عوضا عن بكرة 
الافلام المعروفة والمستعملة فى 
اجهزة التصوير الاعتيادية 
ووظيقة هذا القرص الممغنط هى 
تسجيل الصور التى يتلقاها جهاز 
الفيديو . وطيعها بعد ذلك على 
اوراق منفصلة ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر ان طبع الحسورة يتم 
بالوانها الطبيعية. 


وهذا الجهاز يعتير الاول من 
نوعه وهو يحتوى على جهاز 
تسجيل مصغر وجهاز تصوير 
وعرض . الا ان الفكرة ليست 
جديدة لأن العمل على انجاز مثل 
هذا الجهاز لستغرق مدة طويلة 
استطاع خلالها علماء الصناعة 
الالكترونية من الجمع بين الصوت 
والصورة والطبع. 

وفى حقيقة الامر فان كمية 
الاشارات الاعلامية التى يجب 
توفرها لنقل الصورة بالآلوان 
تتطلب شريطا ممغنطا ذ! طول 
كاف . . ومثل هذا الشريط يتطلب 
وجود علبة تستوعبه قى داخلها 
وتكون ذات حجم كبير نسييا كما 
يتطلب توفير محرك توفير محرك 
يملك القدرة على اجراء عملية لف 
الشريط ٠.‏ وهذه القطع نتطلب 
حجما كبيرا لاستيعايها. 

بيد أن الامر يخلف بالنسبة 
لجهاز (مافيكا) ٠‏ قالقطع التى 
يتالف منها هذا الجهاز بسيطة . 
لآنه من اجل تسجيل اشارات 
أعلامية تكفى مدة زمنية صغيرة 
جدا تتراوح بين ١/6١‏ الى 
١/٠٠٠٠‏ من الثانية وهذا يعني 
ان الاشارات الاعلامية التى 
تتاف منها صورة ما لا تتطلب 
ألا مساقة ممفنطة قصيرة جدا 
لكي يتم تسجيلها بواسطة ابرة 
ممختطة ثابتة. 


ويحتوى قرص جهاز مافيكا 
الممغنط على خطوط مثلما يحتيى 
عليه قورص العوسيقى ٠.‏ أو 
اسطوانة الموسيقى كما اعتدنا 
على تسميتها . وكل خط من هذه 
الخطط يشكل دورة كاملة تحتوى 


على تسجيل لأصورة من الصور . 
فاذا اردنا تسجيل 2٠‏ صورة مثلا 
فاننا نحتاج الى ٠‏ 6 دورة كاملة على 
القرص الممغنط . واذا اردنا ان 
نطبع صورة ما قاننا ' ندير الخط 
الذى وقع اخديارنا عليه عددا من 
المرات بتتاسب مع عدد الصور 
المراد الحصول عليها. 


واذا كان عمل جهاز (مافيكا) 
يشبه عمل أى جهاز فيديو اعتيادى 
.. ألا أنه بسيط وغير معقد 
ويختلف شكله عن شكل اجهزة 
الفيديى , لآن المصانع البابانية 
توخت ان تجعله يشبه اجهزة 
التصوير ذات العدسات القايلة 
للتغيير . وقد استقبلته الصحافة 
العالمية استقبالا حماسيا 
واعتبرت ولادته ايذانا بوفاة 
اجهزة التصوير النقليدية . بيد ان 
هذا الترحاب من طرف وسائل 
الاعلام لايستتد الى واقع علمى ٠‏ 
لآن الات التصوير ذات العدسات 
ستبقى الوسيلة المثلى للتصوير 
الدقيق . وذلك حتى نهاية هذا 
القرن على اقل تقدير . يسبب أن 
الفيديو بشكه الحالى لا يوازى 
الحساسية والدقة التى تملكها 
آلات التصوير التى تنتجها 
المعامل الاخرى المشهورة. 

وكلن مدير اليحث العلمى 
للمصائع السيد (كيهار) قد اشار 
خلال مهرجان الصوت والصورة 
الذى جرى فى باريس . الى أنه 
لا يرمى من وراء عرضه لجهاز 
الفيديو الجديد ان يخدع الجمهور 
بل اكد إن هذا الجهازلن يكون ذا 
مستوى نقتي جيد قبل مرور عدة 
سنوات على الاقل ٠‏ وان سعره 
مرتفع حيث يتراوح بين 2٠٠١(‏ 
ألى - - -7) فرتك قرنسي ‏ 

ومن جهة اخرى فقد كأن المدير 
اتعام تلمصانع اليابائية اكد فى 
شهر أب اغسطس عام 1541م 
أثناء محاضرة القاها فى طوكيو 
أن جهاز (مافيكا) قد صمم من 
اجل أن يفتح المجال امام نقل 
الصورة وطيعها بالأنوان . ويعد أن 


هذه الطائرة تحطمت ولودت بحياة قائدها 








جطائ: ارد يعرض الهو ره ونطرعه١‏ ,امزلوات ١‏ 


نجحت الفكرة ققد عمدت المصائع 
الى صنع جهاز جديد اطلق عليه 
اسم (مافيقراف) بامكانه ان 
يعطى حجمين من الصور احدأاهما 
بقياس الام ستتيهترات|وا الثانية 
بقياس 17317 سنتيمترا . 


ومتذ ذلك الحين اصيح هذا 
الفيديو الطابع جهازا ينتج صورا 
ملونة متقولة على الورق من 
الاشارات المسجلة على جهاز 
ماقيكا أو منقولة عن اى جهاز 
تلقزيون أو عن آلة تصوير أو عن 
عقل الكدروني . وفى جميع 
الاحوال فان لل (ماقيغراف) ينتج 
الصور الملونة المطبوعة يطريقة 
الكترونية وعلى نسخ متعددة 
حسب الطلب . ويتم طبع الصورة 
وقق خطوط دقيقة متتابعة تقوم 
يرسمها ابره حرارية فوق نوع من 
الورق الحساس ‏ وتوضع الاوراق 
المراد احداث الصور فوقها على 
صفحة معدنية ثم توضمع طبقة 


ثانية من الاوراق الحساسة فوق 
الاولى . ونقوم بعد ذلك الابرة 


الحرارية بالمرور فوق الورق 
الحساس الملامس للورق المعد 
لانطباع الصورة عليه ٠‏ وينخقض 


خليقون»: يمنده- 71,2 لان 
الرنامض-1-161/4 2 





5 اأغسطس 1447م السنة التلسعة عشيرة ٠‏ 
وي سجس ا يت 


التيار الحرارى الواصل الى الابرة 
او يرتقع حسب طبيعة الاشارة 
التى تزودها الصورة الاصلية . 
ويتم بقحل الحرارة طبع الاشارة 
المنقولة يوساطة الورقة الحساسة 
التى تيخرها للحرارة بعد ان يتم 
عملها . وتتزلق الورقة الحساسة 
ياستمرار تحت الايرة الحرارية 
لكى تضع تحتها على الدوام 
متطقة غير مستعملة كما أن الورقة 
المطلوب احداث الصورة عليها 
تسن ور والطيفدة التجدتية سَويا 
لاقساح المجال امام الايرة 
الحرارية باستكمال الصورة. 


وقد اتيح لزائرى مهرجان 
الصوت والصورة فى باريس 
مشاهدة الصورة المطيوعة الملونة 
ألتي كان جهاز الفيديو الطابع يقوم 
يتصويرها امام اعين المشاهدين. 
وقد اعجيوا بدقه الشكل والآثوان 
التى ظهرت ليم بنتيجة التجرية. 

ويؤكد المسئولون قى المصاتع 
اليايانية ان جهار الماقيقراف 
سوق يجرى تسويقه فى نهاية عام 
1648م . الا ان اسعاره ستكون 
مرتفعة تسبيا إد انها تتراوح بين 
٠١٠٠٠١(‏ الى 12,0-0) قرنك ‏ 





اليوم الاحد. الرايع عشر 
من اغسطس - آيار واليوم 
السادس والعشرون يعد 
المشتين من العام 1547م 
ويبقى على نهاية العام )1١55(‏ 
دعا 

وهنا اهم احداث التاريخ فى 
مثل هذا اليوم. 

107_الصين تعلن 
الحرب على المانيا والتمسا. 

١‏ الاعلان رسميا 
عن توقيع ميثاق الاطلسي من 
قبل الرئيس الامريكي فرانكلين 
روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا 
ونستون تشرشل. 

2 اليابان تستسلم 
للولايات المتحدة ابان الحرب 
العالمية الثانية. 

2 وقاةمايريو على 
عل شخص ف 
الفيضانات التى اجتاحت 
مدينة يومبى الهندية 

القوات البريطانية 
تنتقل الى ايرلند! الشمالية 
للمساعدة على وضع حد 
للاشتباكات بين البروتستانت 
والكاثوليك هناك. 

7 تحطم طاترة ركاب 
تابعة لالمانيا الشرقية ووفاة 
(137) شخصا. 

+1510 _وقف الغارات 
الجوية الامريكية على كميوديا. 

4 اليونانَ تسحب 
قواتها من منظمة حلف شمال 
الاطلسى عقب انهيار محادثات 
جنيف للسلام ونشوب قتال 
جديد فى قبرص . 


أفلس مصنعه.. فاختقى 
قي الادغال..!! 


أ دسي - ايطاليا/, اب 

ذكرت تقارير صحفية هنا ان 
رجل اعمال ايطالى افلس مصنعه 
يواعتقدت عائلته انه توفى اثر 
اختفاثه قد قضى نحو ه اشير 
يعيش فى الغابات المجاورة لهذه 
البلدة. 

امااورفالده عيشيبى (72 
عاما) نقد نسب اليه قوله «لقد 
منت ف اجازة. وذلك عندما عثر 
عنيه أحد موظفى انغايات قرب 
البلدة التى تشع فى وبسط ايط اليا 
يدم الثلاتاء الماضى 


على ان رجل الاعمال المذكور 
ممرب الى الادغال مرة اخري يعد 

إن قدم اوراق هويته ورخصة 
القيادة الى المموذخلف وعلى اترها 
قامست الشرطلة يالبحث عنه فى 
القعال ةيةه 0 
اليليكويتر والكلاب يسية 


المدرية ولشعن د 


ل اجدواى. 


م را لكقدة 
' 276 الدعام 11 بيد 





تمت 





















ش ا مذرب متتخب الشباب 0 0 





0 رالسيرء 


تراط اصايابَ يلض والجرام و رافْمَسنًا 





1 
داوع 13 
كر ا 
© حميد الجمعاذ 


كتب / خائد الحسين:- 

أن النتائج المشرفة والانجاز 
العظيم والذى حققه منتخينا للشياب 
فى مسايقة كاس فلسطين لكرة 
القدم يحصوله على المركز الثائى 
بعد هزيمته يهدف يتيم جاء فى 
الوقت الاضافى . بعد عرض جيد 
من شيابتا . حيث استطاع ان يغلب 
جميع التوقعات والتى كانت لا 
ترشحه لمباراة البطولة . كل هذا 
الانجاز والذى تحقق خلال فترة 
قصيرة جدا من الاستعداد لهذه 
المناسبة والتى لا تقاس اطلاقا 
الدول الاخرى 


اخذدت 


باستعدادات 


المشاركة والتى 


٠.‏ نتخبي الشبابي 


الاستعداد مذ وقت مبكر. 

ان خلف هذا الاتجان طاقم 
التدريب بقيادة المدرب العملاق / 
آوزفالدوا ومساعديه حيث استطاع 
هذا الجهاز وخلال فترة وجيزة من 
ايجاد متتخب متكامل ومتجاتس 
استطاع الوصول به الى قمة البطولة 
رغم الظروف الصعبة والتى مر بها 

وعن هذا الانجاز وخسارة 
منتخيتا لهذه اليطولة تحدث مساعد 
مدرب المنتخب / حميد الجمعان .. 
والذى لعب دورا كبيرا فى اعداد 
المنتخي . حيث ذكر أن خسارتنا 
لهده 1 لمسليقة لا تعتبر خسارة يحكم 
الظروف للقاسية والتى مر يها 


شيابنا من حيث الاستعداد لهذم 
المسايقة وذلك بحكم عاد اتنا 
وتقاليدتا 
رمضان يدابة الاستعداد لأن هذا 
الشهر تتوقف فيه الاتشطة لقدسيته 
الى جانب القترة القصيرة للمعسكر 
فى تونس .كما ان الاصابات والتى 
لحقت بمعظم لاعبي المتنتخب 
الآساسيين اعثال سلمان النمشان 
متصور الرحمه . مساعد السويلم . 
بثدر سرور وايقاف مروان الشيحه . 
ولا ننسى الجمهور الكبير والذى 
يقدر ب 7/8٠0‏ الف متقرج والذى هتف 
ضد منتخينا والاسياب معروقة لدى 
الجميع كل هذه العوامل كانت وراء 


. حيث صادف شهر 


اام 
ا 


ار 
٠6‏ 
٠‏ 


فقدان هته البطوله وامام متتخب 
العراق . طبعا هذا ليس بنقليل من 
اهمية المنتخبي العراقي الشقيق 
الذى يعتبر منافضل المنتخبات 
المشاركه لترابط خطوطه واستعداده 
الجيد . 


© © وعن اقلمه هذه المسايقة قال 
بأنها افضل المسابقات العربية 
والآسيوية والتى اقيمت حتى الآن 
لما تحمله من مزايا جيدة بالنسبة 
للتاشثين حىث اظهرت هذه المسابقة 
خامات جيدة تيشر بمستقبل طيب. 
واذ نقدم الشكر والتقدير الى 
الاتحاد العربى لكرة القدم على 
اقامته لهذه المسابقة لما تحمله من 
معان سامية وعظيمة. 


كما وجه الشكر والتقدير بصفة 
خاصة الى صاحب السقفو الملتى 
الامير / فيصل بن فهد بن 
عبد العزيز الرئيس العام لرعاية 
الشباب ورئيس الاتحاد السعودى 
لكرة القدم على رعايته واهتمامه 
بشباب المنتخب ويصفة خاصة خلال 
معسكرهم فى الرياط حيث كان 
ازيارته لهم اكير الاثر فى نفوس 
اللاعبين . الى جاتب اهتمام ورعاية 
صاحب السمو الملكى الامير / فهد 
اين سلطان بن عمدالعزيز تائبي 
رئيس الاتحاد واتصاله الدائم 
بالبعثة الدور الكبير فى هذا الاتجاز 























علمت (دتيا الرياضة) . 
مجموع المكافات التى وصلت ا 
لاعبي منتخب الناشئين خلال 
مسابقة كاس فلسطين أكرةالقدم 
(8) دولار لكل لاعب متها 
دولار مقابل مستواهم في 
مياراتهم الاخيرة امام العراق على 
نهائى البطولة .. 

كما علمت (دنيا الرياضة) من 
جية اخرى ان د . عبد الرزاق بكر 
رئيس البعثة قد وعد ايضما الفريق 
بتكريمهم من قيل اتحاد كرة القدم 
للمستوى المشرف الذى ظهروا به 
اتناء اليطولة . 


علوا الل قود يطولة اسل البة بتباء! - 


اتج لوو التويبى كب البداية” تم دمر اليه 


استطاع حكمنا الدولى على 
الطلال ان يقود بنجاح نهائى 
البطولة العربية لكرة السلة للشياب 
والتى اقيمت عصر امس الاول فى 
عمان بالاردن الشقيق بين منتخبى 
ونس والاردن الشقيقيتينوانتهتيفوز 
الفريق التونسى.. 


وكان الوفد التونسى قد احتج 
قبل المباراة على الحكم السورى على 
الطلال.. واعلن انسحاب فريقه من 
المباراة فى حالة ادارته للمباراة. 

وقد وقف رئيس الاتحاد العربى 
لكرة السلة موققاً مشرفا.. ورائعا.. 
ورئيس اللجنة الفنية ايضا ‏ حيث 
اصر على اسناد المباراة النهاثية فى 
البطولة لعلي الطلال.. وقال: 


انه افضل حكم ف اليطولة.. 
ويجب ان يقود المباراة. 

ووجه كلامه الى رئيس الوفد 
التونسى قائلا: 

اننالن نغيرمن القرارشيئا 
واذا تأخر الفريق عن موعد المباراة 
فسنعلن انسحابه.. وتوقع عليه 
العقريات اللازمة .. 

وبعد نهاية المباراة.. تقدم مدير 
المنتخب التونسى الى الحكم على 
الطلال وشكره على قيادة المياراة 
وهناه على المستوى الدى ظهربه.. 
كما هناه ايضا رئيس الاتحاد 
العربى واشاد به على المستوى الذى 
ظهر به.. 

ويعود موقف رئيس البعثة 


التونسية من على الطلال الى بطولة 





لعدم تأهيل جكام: 
تأجيل تشكيل لجان 





١ 


سايقة فى توتس حيث كان رئيس 
الاتحاد التونسى لكرة السلة.. 
واحتج ايضا على الحكم على الطلال 


وتحكيمة .. 


الحكم على الطلال 


وقد طالب ف اليطولة الاخيرة بان 
تستد مباراة المركزين الثالث والرايع 
الى حكم توتسى.. الا ان مسكواة 
كان لايؤهله لقيادة مباراة على هذا 
المستوى.. واستدت المباراة الى حكم 


أشن 


هذا.. وقد ساعد الحكم على 
الطلال فى قيادة المباراة النهائية 
الحكم العراقى محمود كاظم. 

وف نهاية المباراة تشرف الطلال 
بالسلام على سمو ولى عهد الاردن 
راعي المباراة الذى وقع على الرة.. 
التى لعبت بها المباراة. واستلمها 
على الطلال كذكرى يهذه المناسبة. 


فرعية لكرة القدم 


كتب ‏ ابراهيم العمر: 

اجلت لجنة الحكام الرئيسية 
لكرة القدم فكرة تشكيل لجان فرعية 
بالمناطق التى لا يوجود فيها لجان 
فرعية للحكام فى الوقت الحاضر ريتما 
يتم تاهيل الحكام المستوقين لشروط 
عضوية اللجان بتلك المناطق. 

وقد كلفت اللجنة الرئيسية كل 
من الحكام التالية اإسملاًهة كضباط 
اتصال بين مدير مكتب رعاية 
الشبساب والدكام فى المناطق التى 
لايوجد بها لجان حكام قرعيين: 

جيزان عيده طاعة 

نحران - خالد الذكرى 

الاحساء ‏ عبد العزيز العويشير 

تبوك - مغتوق يغدادى 
وهههزارةر اطلعت اللجنة 
الرئيسية للحكام كرة القدم على 


الاعتذارات. المقدمة من الحكام 
الذين لم يتمكنوا من حضور دورة 
الصقل السنوية الخامسة لظروفهم 
الخاصة وهم: 
عبد الله رزقان: فيصل ذياب. يحبي 
قنديل. محمد مهدى. عصام قاروت ٠‏ 
سعد زين. عبد الله الشايع, مبارك 
الزهرانى. ابراهيم الخشييان , أحمد 
سلمان: على الدخيلل. مساعد 
المظهور. معتوق بغدادى. عن الايام 
الثلاثة الاخيرة عن الدورة. 

وقد رات اللجنة عذرية 
الاعتذارات المقدمة من المذكورين 
تقديرا من اللجنة لظروفهم مع 
تأجيل اختبار ترقية من يستحق 
الترقية هذا العام للعام القادم 
وبشرط أن يحضر دورة الصقل 
القادمة. 




















هلال الطويرقي 
كتب / ابراهيم الجريسان:_ 
يخوض الفريق الاتفاقي فى هذه 
القدرة مباريات ودية مكثقة 
مختلف القرق بين ثانية واولى 
وممتاز فى المرحلة الاستعدادية 
لتكوين قريق انقاقى ثان سيخوض 
به الاتفاق غمار مباريات الدورى 
الممتاز لكرة القدم وحول ذلك تحدث 
الاستاذ هلال الطويرقي مدير الكرة 
ينادى الاتقاق للصقحة قائلا : 
الاتفاق والجديد 
نحن الآن تعد فريقا آخر نخوض 
به مياريات الدورى الممتاز أكرة 
القدم وهذا الفريق مدعم بيعض 
لاعبى الدرجة الاولى أما الفريق 
الأول فسندخل يه تصفيات ابطال 
المجموعات للائدية العربية مباريات 
بطولة كنس مس التعاون الخليجى 
لكرة القدم. 
ستكثف من المداربات 
ويضيف الطويرقى قائلا سنكئف 
من اللقاءات الودية مع قرقنا 











الداخلية ويعض المياردات مع اندية 
عريية واجنبية من خارج المملكة 
وستركز على القربق الثانى فى تلك 
اللقاءات ولا تهمنا النتائج بقدر 
ماتصتع الاتفاق الجديد لتبعد عن 


لاعبيناً الارماق من المباريات 
القادمة والمشاركات الدولية 
والخليجية 


ولقد لعبنا مع هجر مباراتين 
وبستلعب يوم الاثقين مع الجزيرة من 
دارين ويعدها هنالك لقاءات مع 
الفتح والتالف. 

لاعبونا لم يرتاحوا 

ولقد دل لاعيونا مريحلة ارهاق 
مستمرة لعدم رأحتهم بعد الدورى 
لأنهم بداوا للاستعداد لتصفيات 
المجموعة الثانية لايطال الدول 
العربية ثم هم الآن يستعدون 
للمشاركات القادمة وستحاول حادين 
لمنحهمراحة نوعا ما خلال الفثرة 
القادمة. 


فريق الاتفلق/ قدم 











ونحن الآن تعمل على اشراك 
بعض لاعبى الاولى مع الشياب 
امثال الحمدان وجمال محمد 
وغيرهما يقرض ايجاد التقاهم بين 


صفوف الفريق والتجانس بينهما. 


الاتفاق وهجر 
واخسم الطويرقى حديثه بأن 
لقاءاتتا م مع هجر دائما تتسم بالقوة 
والاثارة منذ القدم ولما يريط 
الناديين من علاقة وطدة وسنحاول 


تجديد ذلك وإستمراره مع اندية 
المنطقة المدن الاخرى. 

واما عن مباريات الفريق التى 
انتهت الاولى بقوز هجر والثانية 
بفوز الاتقاق فيقول المباراة الثانية 
أفضل من الاولى بض النظر عن 
النديجة وهذا شىء ييشر يالخير 
للفريق لأنني كما علمت بأن هجر 
يلعب بطاقم مختلف عن السايق 
والله يوفق ا للعودة لزعامة 
الكرة بالمنطقة مع الاندية الاخرى 
كالروضة وااذ"- القادم وغيرهما 





جدة ‏ خانلد 3 
مضل. اليل مجدخ:ذ في الخامس 
والحشرين من الشهر الكالى بدعوة 
من ادارة النادي الاهلي فريقان من 
اشهر الفرق البرازيلية واكثرها 
شهرة اولهما فريق سانتوس الذي 
يضم عددا من لاعبى المنتخب 
البرازيلي لعب في اسيانيا اثناء 
مباريات كأس العالم في الصيف 
الماضي .. كما يصل أيضا فريق 
. الفريق الذى حقق بطولة 
الدوريي البرازيلي مؤخرا رأ كما أثه 
حقق يطولة اندية امريكا الجنوبية 
وإذلك سيلعب على بطولة اندية 
العالم في اليابان وهو مرشح قوى 
للحصول على هذه البطولة . 





الفريق الاهلاوي فقال لقب اخترت 
هذين الفريقين يصفتهما من افضل 
الفرق البرازيلية من حيث الشهرة 
والمستوى كما انها تضم لاعبين 
على مستوى عال من الخبرة 
والمهارة ولقد وعدني المسؤولون عن 
هذين الناديين بانهماسيصلان يكامل 
من تجومهماحين تكون الفائدة اكبر 
لجميع الفرق التي ستلعب امامها 
ويضيف سنتانا ويقول لقد سبق وان 
فريق جريمر في عامي /ا/1- 8لا م 
واتمئى ان يقدم الفريق المستوى 
الذي يجعلنا نسدفيد من خبرة لاعبيه 
الكبيرة وهي قفرصة للجمهور 
السعردى لعشاهدة فريقين من 
اقوى الفرق : 
اللاعبين اللذين 


بق في البرازيل.. وعن 


يمثلان المنتخي 








رازيل في اسباتيا.. كما ان مدرب 
لمنتخب البرازيلي كارلوس البرتو 
عدرب الكويت السابق قد ضم الى 





عنتخب البرازيل الجديد من 
ساتوس كل من مارسنوي والظهير 


الايمن بيتيئو وتينو _كارلوس 


مدافع.. وبيتا وسط.. وجون باولو. 
وعن الايمن جريعى الذين انضموا 


لمنتعغ ب البرازيل قال هم: 
جنم يد بز مج جل وذ طن جل 
عدد من حكام العاب 
القوى وصلوا الاردن 

وصل الى عمان عدد من الحكام 
العرب المشاركين في دورة 
الدراسات الدولية التى تقام لحكام 
العا القوى في الاردن من الثاني 

عشر الى الثامن عشر من الشهر 

الجارى . 

ققد وصل امس حكمان من 
الكويت وحكمان من البحرين وحكم 
من قطر . 
كما وصل امس المحاضر الموقد 
من الاتحاد الدولي لالعاب القوى 
السيد عادل السبكي ووصل ايضاً 
المحاضر التونسي السيد محمد 
العواد ى 

كما يصل في السادس عشي من 
هذا الشهر (اغسطس) مندوب 
الاتحاد الدولي لالعاب القوى السيد 
حسن العجباتي . كما يصل 
المحاضر الدولي ستيف واتت وهو 
استرالى الجنسية ليشارك في 
دراسات الحكام التى تعقد في عمان 
ويعلل مباشة هق هلستكي 
حيث يحضر بطولة العالم لالعاب 
القوى . 
ارد از وله مرق اليا جل اذ جز رزلا 


ضمن البعثات التى تنظمها الرئاسة 
العامة لرعاية الشياب . 

ومما يذكر أن هذه اليعثة التى 
نسم كلانة وخمسين شخصا كانت 
قد زارتايضاً المتحف الوطني كما 
اقام وزير الخارجية الصيني حفلة 
استقبال على شرقها . 

ويراس هذه البعثة الاستان 
صالح حمد العساف . 

وكانت البعئة قد وصسلت نايبيه 
يوم 4 اغسطس الجاري للاطلاع 
على جوانب الثقاقة الصينية كتعبير 
عن التعاون التقافى المشهود ل القائم 
بين المملكة العربية السعودية 
وجمهوربة الصين ‏ 

كما رار اعضاء البعثة يوم 
الجمعة امس الاول مسجد تادبيه 
الكبير وادوا الصلاة فيه ثم زاروا 
عددا من بيوت الشباب الصينية 
وحضروا فى المنتاء حفلة ناز المي 
التى اقامها بعض الكشافة 

وسوف تستمر زيارة د البعثة 
السعودية حتى يوم ؟؟ اغسطس 
الجارى . 


نان 


عد و اغسطس هام الست القسعة عشدرة 
000 عدج ب 37 تقد قله جم م 1 3 23 017 9ه 37 


ا عايك لاه السفا 









كارلو اليرتو وياولى رييرتى مداقع 
ودير ليون كايتن الارجواى سابقاً .. 
وشيتا لاعب الوسط وريتاتو جنا 
تا 
0 ا ن القريق سيلحب 
عددا من المياريات امام كل من احد 
والرياض والاتفاق بالاضصافة الى 
الاهلي الفريق المضيف . 

.. وحول وصول اللاعب العالمي 
بيليه مع قريقه السايق سانتوس قال 
ستتانا : انه تقد وعدني بذلك واكد لى 
بانه يتمنى زارة المملكة للمرة 
الثانية لمشاهدة مدى ما وصلت اليه 
الكرة 5 السعودية خاصة يعد 
استقدامها لعدد كبير من 
المدريين البرازيليين ٠‏ 


ايرد 


صرح سعود الكلثم مدير فريق 
تنس الطاولة بتادى الاتفاق 
التصريع التالى والذى خص يهإدتيا 


الرياضة»: 
اشكر لدنيا الرياضة اهتمامها 
الرائع لكل الالعاب.. وتشجيعها 


للخاماتٍ الوطنية.. بالنسبة لفريق 
تنس الطساولة بالتسادى احب ان 
'اوضح للَجِميمٌ عن الخطة الموضوعة 
لاستعدادات الفريق القادم ان شاء 
الله. حيث ان اغلب لاعبى تنس 
الطاولة فى النادى اضطروا للابتعاد 
عن الفريق بسبب الدراسة خارج 
الدمام وخارج المملكة ايضما. 

فاننى استعنت بعناصر جديدة 
شابة سوف يكون لها الاثر الكبيرقى 
رفع اسم الاتفاق ووضعه ف المكانة 
التى تتناسب واسمه العريق. 

ولهذافائننى حينما طلبت 
الاجتماع بمجلس الادارة لاضعهم 
امام المشكلة ويصورة واقعية. ويعد 
ان قدمت يرنامجى الاعدادى والذى 
اواجه فيه معمعة الموسم القادم 
لتصل الى الاحسن. 

وكانت الادارة ممثلة برئيسها 
عيد العزيز الدوسرى متجاوية 
ومتفهمة لحساسية موقف الفريق. 

بالنسبة للفرق الاخرى وهذا 
الموقف الذى لا يتتاسب ابد!ا مع 
سمعة الاتفاق. وفعلا يد أت استخدم 
الصلاحيات والتسهيلات التى 
منحتنى ايأها ادارة التادى وعرضت 
على الادارة اسم مدرب يايائى عالمى 
برز اسمه من خلال يطولة العام 


© 2 2 9 © 8 به 8 9 
طائرة النجوم .. تكتسح 


الاحذود ب ؟/ صفر 
الاحساء ‏ يوسف القضيب 

ضمن مباريات الاسبوء الرابع 
من الدور التصيفى (إكرة الطائرة 
لاندية الدرجة الثانية. 

أقيمت عصر يوم امس الاول على 
ملاعب نادى النجوم بالشقيق 
بالاحساء مباراة فى كرة الطائرة بين 
فريقى التجوم من الاحساء 
واللاحذود نجران ولم يجد قريق 
النجوم والذى استعد لهذا اللقاء اية 
صعوبة تذكر لاجتياز فريق نجران 
الى بر الامان.. ومن ثم المنافسة على 
الصعود على الى مصاف ائندية 
الدرجة الاولى. 

حيث استطاع النجوم ان يخرج 
فائزا بنتيجة هذه المباراة ب "'/ 
أشواط مقايل لاشثىء لفريق 
والاخدود.. حيث جاءت تتائج 
الاشواط 16/؟. .5/1١85:11/185‏ 

وبهذا الفوزيضيف النجوم 
نقطتين الى رصيسده ليصيسح ست 
تقاط.. بعد ان لعب الفريق أريع 
مباريات قاز فى ثلاث وخسر واحدة ‏ 

أما عن قريق نجرأن فرصيده 
صفرحيث أنهزم ف الاربع مياريات 
التى لعبها. 


1 را 0 ا اال ف ل سسا ا ا م‎ 6 7 7 67672 ١ 








لتنس الطاولة والتى اقيمت مؤخرا فى 
طوكيو.. وق غضون الايام القليلة 
القادمة سنبدا اتحسالاتنا مع المدرب 
الياماني لم يشا الاستان سعود 
الكلثم من الافصاح بياسم المدرب 
شخصيا وذلك بايفاد من تراه 
الادارة لتكليفه فى مهمة التعاقد مع 
المدرب. ونحن طيعا .تعرق , تقدم 
اليابان عالميا ف هذه اللعبة ولذا 
ارادت الادارة ان تسخر تل 
الامكانات ف استقدام احسن 
المدربين العالميين لخلو جيل شبابى 
يستطيع ان يرفع من مستوى اللعية 
ويكون خيرسفم لناديه ولبلاده. 
واحب أناقول قىاخرحديثىي 
لتطمئن جماهير الاتفاق 
ناديكم الحبيب فى تنس الطاولة لا 


.. وسترون 


يقل سمعة وشهرة عن داقى الالعاب 
فى الاتفاق. 
© المحيرر : اذا لمم 


الاقفاق بين الاتفاق 
والمدرب اليابانى العالمى فسيكون 
ذلك كسيا رائعا لتنفس الطاولة في 
المملكة وذلك لما هو معروف من المركز 
المتقدم التى تحتله اليابان ف هذد 
اللعية. 





الفيحاء تكرم لاعبي 
السطلة ٠‏ 
المجمعة ‏ محمد الامان : 


أقام نادى الفيؤاء ' بالمجمعة 
مساء يوم الخمنس الماضى حفل 
عشاء كبير تكريما لاعضاء فريق 
السلة بالتادي للبرجة 'الاولى على 
اث قوزهم تصفيات الصعود 
والتى اقيمت مؤْخرا بالاخساء . 

هذا وسوف بقوم النادئ فيما 
بعد يتقديم جوائز تقديرية ية لاعضاء 
الفريق تتقديرا لهم على ما يدلوه وما 
قدموه من مستوى مشرف خلال 
دورة الصعود استحقوا يه القوز 
يدورى الدرجة الاولى ‏ 













ا ا ع 
























افتتحت مساء امس على صالة 
رعاية الشياب يجدة البطولة العربية 
الاولى للناشئين لكرة اليد وقد شرف 
حفل الاقتتاح صاحب السمو الملكى 
الامير فيصل بن قهد الرئيس العام 
لرعاية الشباب الذى اعلن بكلمة 


القاها افتتاح البطولة وتمنى للقرق . 


طيب الاقامة ف بلدهم الشاتي وان 
تحفل البطولة بالاهداق المرجوة. . 
اعقبتها كلمة مدير البطولة ثم كلمة 
الاتحاد العربي القاها (محمد آيل) 
النائب الاول لرئيس الاتحاد 
العريى.. يعدها دخلت القرق 
االشاركة وتم رفع علم الدورة ثم 
بدأت اولى اللقاءات والتى كان 
منتخينا طرفا فيها مع المتتكب 
الاردني وقد انتهت المباراة يفوز 
منتخينا بعد مستوى جيد ويهذا 
يحقق اول نقطتين له بالدورة اما 
الفريق الاردني قظهر يمستوى 
متوسط. هذا وستقام اليوم الاحد 
ثانى ايام البطولة ثلاث لقاءات: 
الاتحاد العر, بي 


مكل جميع اعفب اولي 
ادارة الاتحاد العريى لكرة اليد الى 
جدة حيث يعقد الاتحاد خلال الايام 
القادمة اكثر من حلسة وذلك لمناقشة 
عدد من الامور الهامة فى مقدمتها: 

البطولات العربية للمنتخيات 
والاندية. 

-تسمية البديل للامارات فى 
تنظيم كأس فلسطين. 


- اقرار خطاب الاتحاد السعودي: 


بشأن قضية مصطفى الاحمر. 
-دراسة التقرير المالي. 7 20 
مناقشة استعدادات الجزائر 

لتنظيم البطولة السابعة للاتدية 

ابطال الدوري خلال شهر صقر. 
مناقشة خطاب الامانة العامة 


متابعة ودراسة كل ما يخص 
البطولة العربية الاولى للناشثين 
(الاولى من نوعها) التى تقسام 
مناقساتها حاليا بجدة. 









السويد/ أحقد الصيييح : 


أقام الوفد الشباين السعيدى: - 


الذى يزور حاليا السسويد حفل 
عشاء تكريميا اللسييم عدذتان 
بغدادى القائم بأعمال السغارة :" 


السعودية بالسويد وقد حضره .' 
اعضضاء المجلس الوطنى للشياب ‏ ”” 
السويدي:. ول بداية الحفل القى ٠.‏ + 


محمد باسلامة ريسي الوفد . كلسة 





شكر غييا اليقدادى ويحكَب 0 3 
باعضساء المجلس الوطنى الشويدى..---- ..مديئة تنضاتت سيء للخاية وخذماته - 
١‏ وديشة: عيك يشجكى الشيناب 


00 البتجودى عن سوم الخْدّمات وعدم . 


واقساز الى العالاقاك: 0 الى . 


الوق الشبابى يختتم زبارتة .. 
| التنسبات.وسيتوجه الى .د الاقاء 1 
السعودى خلال الايام الماضصية ]0 . 
نادى. الشبساب'السويدى فق مدينة .1 . 
تنسات,.., والعهد السويدى 
٠ ١‏ للمعلوفسات .اذى يختص باعطاء 


الاخد + ذو القعدة + 1ه التعدد 0 
1 1 0 1 ال 318259 0103030 اا 


افقتتحت 


20 


1 أغسطس 547١م‏ السنة التاسعة عشرة 





الحرة م م . ويتوقع الجرائر 
والكويت وبتوبنس يي صراع غامض 





اليو مدثلات مباريات . وسوريا قدتسحب 





الامير فيصل بين فهد 


ذكر ذلك للصفحة الامين العام 
للاتحاد العربي الرائد عبد الرحمن 


الفد! وقال إن المجلس قد رفع خطاب ' 


شكر لتلا مير فيصل بن فهد ردا على 
خطابه السابق فى اجتماع الاتحاد 
خلال شهرجمادى الثانية . 
الجزائر وتونس 
يرشح أغلبية اللاعيين المشاركين 


.ل البطولة فريقي الجزائر وتؤونس 


للمنافسة على تحقيق الكأس. ويرجع 
السيب الى تطور اللعبة فى هذه الدول 
والتتائج الممتازة التى حققتها فرقها 
الكيار.. كما ان المنتخب السعودي 
قد وضع هو الآخر ف ميزان الترجيع 
لعاملي الارض والجمهور. 
اما منتخبا الكويت والامارات 
فرشحا لما بعد الثلاث الاول . 
الهاشمي يتحدث عن 
: المنتخب السعودي 
واستعداداته” 
قرب الهإقشسمي رزق' 


بقدرة المنتخب السعودي على تحقيق 

البطولة وبعد عناء كبير قال: 
التوقعات صمعبة فى مثل هذه 

الظروف فالبطولة تقام لاول مرة على 


مستوى (الناشئين ٠‏ ثم أن طريقة 


والمغرب العربي والشام ولكنه اوضخ 
يان مهمة المنتخبٍ صعية خاصة 


لرشياذ أت:ومعلومسات بالوقون 


الزسمية ؤسينتقل الوفد السعودى 
إلى مديئة دالانا حيث يمكث هذاك " 











الهاشهي يستبعد تحقيقّ المنتخب بطولة الدورة ! 





. فهم مورّعون على نفقاتهم الخاصة 


اشسمي رزق اه من ' 
مواجهة اسئلة الصعفيين 'الخاصة ' 





أمام الجزائر والكويت وتونس وقال فلسطين. 50 
اتوقع وصولنا للمراكز الاريعة الاول ©© جدول المباريات 0 
لا استطيع ان اجرم بالبطولة ©© السيت 1١/05‏ 55 
ولا استطيع ان اجزم بالبط ول بت /٠‏ الاول متتخبا الجزائر وفلسطين ١‏ 
فاستعداداتنا كانت متوسطة عكس )© مباراة الافتتاح بين المملكة 0 ير . وددن ل 
المنتتخبات الاخرى وعموما الجزائر الاردن. وقد تألخروصو المنتخبين 
وتونس والكويت ستكون فرقا صعبة ا 0 العراقي والسوري واعطيا مهلة الى 
أرجو ان نحتازها. تونس - الكويت الساعة 8 صباح اليوم الاحد 
00001 مساء. ١‏ 
اللجنة: الفذية تجتمع توميا 0 1 وق حالة تأخروصولهما.. يصبح 
تعقد اللجنة الفنية المشكلة ١‏ فلسطلين 2 لامارات الساعة “د رر الفرق المشاركة اقل من ثمانية 
بالبطولة برئاسة محمد آيل اجتماعا ا 5 وبالتالى سيعاد وضع الجدول حيث 
يوميا وذلك لاعتماد النتائج والنظر © © الاثتين 30/6 ي تقام البطولة بطريقة الدوري من دور 
فى الشكاوى أى الاحتجاجات الحراق ‏ سوريا الساعة 6 مساء * واحد.. كما تنص عليه اللوا؛ 
0 2 لاردن - الامارات الساعة ,5 يت 
وتلممية.:خكام. . المبازيات:: وتققيم ...+ *نان - /+مارات الضاعة اهلية اللاعبين 
مستوياتهم . : 
1 ا توئس ‏ الجزائر الساعة 6١ىلا‏ عند الحاحة 
بدوت الشباب و..!! 2 لجزائر 9 00 7 2 ل باللجنة 
-: آل 1 0600 ات 5 - اه ولي ب نَ 
تقطن جمييغ |الند لنتغيات المشاركة ا الفنية لليطولة حول اهلدة اللاعبين 
ف البطولة فى بيوت الشباب بالاضافة ‏ ©© الثلاثاء 4/ تحديد اعمارهم فقال: 00 
لبعض اعضاء اللجان اما البقية الكويت ‏ الجزائر, وتعديد عدارتم يقل 


المملكة ‏ فلسطين 0ره مساء. 
سوريا ‏ توقس ©6١رلا‏ مساء. 
©© الاريعاء 11/5 
سوريا ‏ تونس ؛ مساء. 
قلسطين_الاردت 4ره مساء 


بفندق المارديان والبيوت حركة لا 
تهد! طوال الاربع والعشرين ساعة 
اللهم الا قترة ما بين الساعة 
الواحدة الى الخامسة ليلا. 


اللجنة الفنية تجتمع الكويت ‏ العراق 5 ١رلا‏ مساء 
بكاتت اللجنة انفنية للبطولة ©© الخميس 1١32/٠١‏ 


الجزائر ‏ العراق ؟ مساء 
المملكة ‏ الامارات 5هرة مساءه 
سوريا ‏ الكويت 8 ١رلا‏ مساء 


والتى تضم ممثين عن كل الفسرة 
المشاركة قد عقدت اجتماعاتها 
مساء امس حيث تم توزيع الفرق 


المشاركة الى مجموعتين . ©© الجمعة 1١١/11‏ 
©© المجموعة :١‏ الجزائر ‏ سوريا 5 صباحا 
-الجزائر_سوريا_ © هذا وسوف تقام الادوار 
5 العراق. النهائية للبطولة فى يومي السبت 
©© المجموعة ب: والاحد القادمين, 


© هذا وقد وصل مساء امس 


اللعلكة ‏ الاندن 5 الامارات 0 


امير الكويت وسمو ولي عهده يستقيلان 
ابطال المعوقين 


استقبل صاحب السمه .١‏ ير البلاد فى العاشرة من صباح الاثنين 
المتصسرم عددامن اعضساء النادى الكويتى للمعوقين المشاركين فى دورة 
. عستوك ماز دفيل: بانجلكرا لالعاب المعوقين يمناسبة احرازهم لمراكز 
.“دمة والحصول على العديد من الميد اليات والبحلولات فى مختلف العاب 
الدورة. 
وهنا سموه اعضساء النادى على ما حصلوا عليه من مراكز متقدمة فى 
يعض العاب الدورة وتمنى لهم التوفيق والنجاح فى الدورات القادمة لرفح 
اسم بلدهم وامتهم فى مجالات نشاطاتهم. 
هذا وقد اعربوا عن شكرهم وامتنانهم لسموه على ما تقدمه الكويت 
من أمكانات ومساعدات لخدمة اينائها الرياضيين وتشجيعهم الدائم 
لهم. 
بعد ذلك قام الوقد بزيارة لسمو ولى العهد رئيس الوزراء الشيخ سعد 
. العبد الله فى مكتبه حيث رحب باللاعبين وهناهم على الانجاز الذى حققوه. 
وقد حضمر المقابلة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد 
. عبد الرحمن المزروعي وصدير ادارة الشباب والطفولة ابراهيم بداح 
ورئيس مجلس ادارة النادى الكويتى للمعوقين صالح الشايقي . 


| !ا ف 88 5ل 33 
العريى يلاقى الاتحاد السكندرى والزمالك والاهلى 


1 


9 





أجرى رئيس وفك النادى العربى لكرة القدم عبد الكريم عبد الرضا 
:اتصمالا هاتفيا بالنادى مساء الثلاثاه المأضى من محسر حيث يقيم الفريق 

' :-. معسكرأ تدريييا هناك وابلغهم بأن جميع اعضماء الوفد بصحة وعافية كما 

/ اانه أتفق مع مدير كرة القدم بالاهلى المصريى عبد المزيرٌ عبد الشافى يشان 

+ “تحديدٍ موعد مباراة الافسلى والحربى التى ستقام يوم لالا من الشهر 
:.الجارى على ملعب المقاولون العرب. 


كما قابل عبد الرضا رئيس نادى الزمالك المهندس محمد حلمى واتفق 
على أن تقام:مباراة العربى والزمالك قبل لقاء الاهلى بثلاثة ايام على ملعب 


.| - -الزمالك. 


:ومن جهة ثانية يغادر وقد العربى يوم الثلاثاء القادم الى الاسكندرية 

اللعب مع فريق الاتحاد السكندرى يوم الخميس القادم على استاى 

الاسكندرية: . كمسا سيقيم نادىٍ الاتحاد حفل استقبال على شرف وفد 
الناذى, العربى» . 


سوف لن تشكل لجنة لهذا 
الغرض.. ولكن فى حالة احتجاج اى 
فريق على أى لاعب فسوف يعرض 
اللاعب على اللجنة الطبية لتقرير 
ذلك. 





يواجة محمد عبد الرحمن رمضان 
مدير اليطولة العربية الأولى 
للناشئين لكرة اليد مواقف محرجة 
من بعض اعضاء الوفوب المشاركة 
خصوصا فيما يتعلق بالسكن 
والاقامة والتنقلات . 

ويحاول (ابى مريم) بأريحيته 
وسعة صدره التعامل مع الجميع 
وتوفير كافة السبل لراحتهم 

الجدير بالذكر .. ان يعض 
الوقود خالقت لاثحة البطولة . 
وتجاورت العدى القانوني فى اعضاء 
الوفد .. ومع هذا يطاليون يتوفير 
كافة السبل لسكتهم واقامتهم 
ويسرعة . حيث وصل عدد اعضاء 
البعض الى خمسة وعشرين شخصاً 
قى حين أن العدد المقرر لكل وقد 
هو واحد وعشرون شخصا .. ! رغم 
ان عدد لاعبي القريق سبعة فقط ! 

المعروف انه فى وفود كرة القدم 
.. عادة يكون الوفد عشرين شخصا 
أى أثنين وعشرين شخصأ على 


قى جدة 

وصل الى جدة .. محمد أيل 
عضو مجلس آدارة الاتحاد الدولي 
لكرة اليد وعضى مجلس ادارة 
الاتحاد العريى . ورئيس مجلس 
ادارة الاتحاد البحريني لكرة اليد 
وذلك لحضور مباريات البطولة 
العربية الأولى للتاشئين التى تقام 


بجدة . 


نشرة يومية للجنة 
الاعلامية 


تقوم اللجنة 
الاتحاد السعودى لكرة اليد باصدار 
نشرة يومية تتضمن اخيار واحداث 
البطولة العربية الآولى للناشئين 
لكرة اليد .. 


الاعلامية فى 


و جد 


24 للد 


ا 

ظ اليوم .. منتخب السلة 
يصل الرياض 

يصل اليوم الى الرياض منتخب 
المملكة الاول لكرة السلة قادماً من 
عمان بعد ان شارك في مياريات 
البطولة العريية الخامسة لكرة السلة 
الجدير بالذكر ان المنتخب حقق 
المركز الرايع في تلك البطولة بعد 


أن قدم مستويات جيدة - 


الرمضان .. والاحراجات 


العنقري رئيس لجنة الحكام : 


المنتخب السعودي سيحقق البطولة 
والمنتخب الجزائري منافس قوى 


© جدة / سليمان الخويطر : 


رشح رئيس لجنة الحكام 


الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة 
اليد سعد العتقرى مئتخينا 
لتحقيق بطولة العرب الاولى 
للناشئين وقال : 

رغم أن الجزائر وتوئنس 


والكويت وهى 
مركز الشيخ 
محمد بن ابراهيم 
يختتم نشاطه الرياضى 
من عمر الشقير 
أختتم عصر امس التشاط الرياضى 
بمركز الشيخ محمد بن ابراهيم الصيقى 
يشانوية الشفاء يمباراة فى كرة القدم بين 
اسرة الامام الشاقعى واسمرة الامام مالك 
هذا وقد وزعت الكؤوس والجوائز على 
الفرق الفائزة ف الطائرة والتنس كما 
اتيمت مسابقات ف الجرى وشد الحبل 
بين المشرفين والطلبة كما وزعت الجوائز 
على العللبة المثاليين والمتعاونين وهم: 
اثور الداود -خالد الخميس ‏ احمد 
الوهييى ‏ خالد السرييى. 


يهى أقضل المنتخبات 








العربية واكثرها خبرة تتواجد فى 
هذهاليطولة الا اننى اثق كثيرا 

بالمنتخب واجزم بتحقيقه للبطولة 
أن شاء الله فالعناصر هى الابرن 
والاستعدادات كافية والارض 
والصاهير ستكون عاملا مساعدا 
فى تقديمه لافضل 


2 النتائج الايجابية خصوصاً 


العروض 


ن الهاشمي رزق الله يعتبر من 
ل المدريين ويعرف من اين 
تؤكل الكتف . 

وعن بقية المنتخبات قال 
العنقرى : المنتخبي الجزائري 
يلاشت سيكون منافسا واتوقع أن 
يلائى متدتخينا على المباراة 
النهائية اما المركز الثالث فهناك 
الكويت وسوريا وعن يقية المنتخبات 
قال بأننى لا اعرف عنها معلومات 
7 وان كانت الامارات يدات 
العية فى التحسين التدريجي ,1 
وعن كي قال بلاشك 
سيكون فى مستوى البطولة 
فالمختارون من الاتحادين العرد 
والسعودى هم الصفوة . 


77371771 01 1377 01 50 318 273733 778 قا قا فق ا 311 3 343 1نف 1 8 11/2 2 3 


فتتحث البطولة العربية الاولى للناشئين لكرة اليد 





لماع ف 1 ا ا ا ل رم 6 ال ماي 1 01 
مدرب كاراتيه المفلال (العريض) 





كتب / سليمان الخويطرت 

© تيد تمارين قريق الكاراتيه بنادى 
الهلال منتصف شهر ذى القعدة 
الحالي وذلك على ملعب النادى قال 
ذلك للصفحة مدرب الفريق الوطتي 
الكايتن (صالح العبدالله العريض) 
واضاق بقوله انه قد وضع برنامجا 
متكاملا استعداد١ا‏ لخوض الفريق 
بطولة الدوري الموسم القلدم ودخولة 
الدورى يكل همة 5 قصوصا وان صاحب 
لقب البطوإتين لموسمين متتالبين حيث 
سيكون هناك ساعتان فترة مسائية 
بالنادي يالاضاقة ألى ساعة صباحية 
قى ييوت الشباب وعن توقعاته للموسم 
القادم قال الكايتن صالح الحقيقة ان 
طريقة الدورى لاتعود بالقائدة الكاملة 
وان كدت اشيد بجهود ونتشاط لتحاد 
الكاراتيه وآمل ان يكون هناك دورى 
بطريقتي 


مستوى الفرق ويالتالى المنتخب. 
واضاف يان مهمة الهلال صعبة اذا 


الذهاب والآياب كبقية ما حاقظ اللاعبون على لياقتهم 





والوحدة وعكاظ تشهد تصاعدا 
بالمستوى خصوصا الوحدة ولا استيعد 
ان تحقق احد البطولتين يقيادة مدريها 


الالعاب المنتلقة وهذا ضمان لرفع بالتدرييات المنظمة حيث أن فرق هجر العزيز عبد اللهمحمدرلاعبيه البارزين. 
5 63 8 25 8 5 38 له 53 133 30 2 33 284 30 28 30 39 ذا 520 :30 3 21 1 838 121 86 38 1 8 
بعد تعاقده مع المدرب الجديد 


الشروق بكثف المباريات الودية مع فرق المنطقة 


الاحساء ابراهيم الجريسان : 


وصل مؤخرا مدرب فريق الشروق 
الأول لكرة القدم الكابتن ابراهيم 
العيسوى والذى قد تعاقد معه 
النادى يعد الغاء عقد مدريه 
التونسى السابق . والعيسوى كان 
مدربا لثادى المحلة المصرى وسيق 
ان درب قى المملكة قرق كل من 
اندية الكوكب والشرق والمزاحمية 
لكرة القدم ‏ وفور وصول المدرب 
تولى زمام تدريب قريق الشروق 
الذى بد! استعداده مبكرأ لدورى 
المتطقة القادم والذى عزم على 
دخوله يقوة بغية تحقيق النتائج 
الجيدة التى تعكس مدى تطور 


أ الكرة فى هذا الفريق ‏ ويقول 


الاستاذ علي المريجل رئيس النادى 
متذ الوهلة الآولى اتضح مدى كفاءة 
هذا المدرب وتتعشم فيه خيرا 
للنهوض بالتادى وقيادته للمنافسة 
على بطولة المنطقة ثم التأهيل 
لتصفيات الدرجة الأولى ان شاء الله 
باصرار اللاعبين وعزيمتهم والتى 
لم اشهد لها مثيلا فى هذا العام 
ويبدو انهم يريدون ان يفعلوا شيئا 
قى دوري المنطقة لهذا العام . 
وصول المدريين 

وعن الالعاب الأخرى يقول رئيس 
النادى الحمد لله التدربيات تسير 
بانتظام وعلى خير مايرام بعد وصول 
مدريي مختلف القرق وقد وصل 
مؤخرا كل من العدربين محمد 
السندياني مدرب الكرة الطائرة 
بالتادى والمدربي حسن عيد الوهاب 
مدرب العاب القوى ‏ ومحمد 
مصطفى مدرب الشباب والاشبال 
لكرة القدم بالنادى وصلاح عاشور 
مدرب الجودو . 

ولاشك ان الالعاب المختلفة 
بالنادى ستناقس هذا العام وتدخل 
المعمعة واتوقع ان تفعلها يبعض 
اندية الاحساء وتحقق النتائج . 

العباريات 


ا 


وفى ختام حديثه قال سنكثف من 


لقاءاتنا الودية مع بعض فرق 
المنطقة للدرجة الثانية والأولى 
ويعض فرق المنطقة الشرقية 
الممتازة ويعض اندية المملكة 
الاخرى وستقوم يزيارة الى ايها 
الالعاب الرياضية خلال الفترة 
القليلة القادمة ‏ وسيعمل المدرب 
الجديد تصوراً خاصاً لمرحلة 
المياريات القادمة وصع اي الفرق 
ومتى وأين وسيكشف عنها فى 
القريب العاجل . 

ومن جهة ثانية اقام نادى 
الشروق يالحقر بالاحساء فى نهاية 
الاسبوع المنصرم حقلا تكريميا 
لاحد لاعيي القريق الاول بالنادى .. 
وهو اللاعب محمد جاسم الموسى 
وذلك بمناسية عودته الى ارض 
الوطن يعد ان اكمل دراسته 
الجامعية الجامعات 
الامريكية . 


يباحدى 


وقد دعى لحضور هذا الحقل 
عدد من وجهاء واعيان يلدة الحقر 
واعضاء الشرف .. ومراسلقى 
الصحف المحلية بمنطقة الاحساء 
وهم ابراهيم الجريسان ويوسف 
القيب (الرياض) وعبد الله التتير 
(اليوم) يوسف السميح (الجزيرة) 

كما شرف الحفل عحدة اليلدة .. 
هن المسؤولين بالحقر . 

هذا ويعد ان تناول الجميع مأدية 
العشاء (الدسمة) .. التى اقامها 
النادى انتقلوا لمشاهدة الحفل 


وعدد 


البطجام سب 9١5‏ 


لتك 01575؟ سليم إسيجي 


الموسيقى الغنائى الذي احيته الفرق 
الموسيقية بالنادى مشاركة منها فى 
هذا الحفل . 

حيث قدمت يعض الوصلات 
الغنائية والمقطوعات الموسيقية .. 
يعدها دعي ضيوق الحقل الى 
حضور حفل الشاي الذى اقامه 
عمدة (الحفر) وذلك من اجل التعاون 
وتقارب وجهات النظر . 

وكانت بحق ليله من اجمل الليالي 
والتى جمعت الصحافة برجال 
واعيان الحقر . 





الطويرقى الى سويسرا 





0-1 
0ه دك 
هلال الطويرقى 
عادرتا يوم أمس متوجيا الى 
سويسرا الاستاذ هلال الطويرقى 
مدير الكرة بنادى الاتفاق فى رحلة 
خاصة بعيدا عن مجال قريق 
الاتفاق وعن الرياضة وستستمر تلك 
الزيارة لغاية الانتهاء من هذا العمل 
فبالسلامة وننتظر الهدايا. 











يات حولي د 
والقصير 56 





تسنيتا خفيفا ‏ 











































المعاكس 






























شتوي موطنه الصين ومنه الطويل 1١ - ٠‏ سم 
6 سم وهى غزير التقريع . والاوراق بيضية 
مسئئة والاوراق السفلى غَائْر: 


والازهار في نورات هامة زوجية او مفردة ذات الوان 
عديدة متها الابيض والينفسجي واليمبي والاحمر والقرمزي 
: والاتدق وازهاره تشيه ازهار الاراولة الى حد كبير . 

وازشاره مناجمل زهور القطف واعمال التنسيق وهو من 
أكثر الزهور المتداولة تجاريا وتحتاج النياتات الى ارض خفيفة 
مخدومة جيدا ومسمدة بالاسمدة العضوية حتى ينمو سريعا 
قويا فيقاوم الحشرات والامراض حيث يصاب يمن الجذور 
: ومرض الذيول الاصفر . وللأستر اصناف كثيرة وكل منها ذو 
لون خاص به وهو من النياتات التي يمكن اتتاجها على عدار 

السنة بالتحكم في الضوء والحرارة . 


5 التسئين اما العليا فمسننة 


تون سبعة اشخاص ف حادث مروري مروع بمدينة شقراء 
ونقل طفلان بحالة خطوة الى الرياض للمعالجة بواسطة طائرة 
امربها صاحي السمو الملكي الامير سلما ين عبد العزيز أمير 
: منطقة الرياض وسمو نائبه الامير سطام بن عبد العزيز حيث 
٠‏ نقلت الطائدة الطفلين المصابِين سباح اول امس الجمعة من 
هستشفى ششقماء المركزي والحادث كما يرويه مدير قسم مرور 
“<* ' شقراء الملازم عبد العزيز الهزا ع حيث افاد ان الحادث وقن مساء 
٠‏ يوم الخميس على طريق شقراء مرات حيث كانت عائلة نتستقل 
7 سيارة جيب بترول مكونة من تسعة اشتخاص اصطددىت بسيارة 

ونيت خذس_يقل «فاكهة. وجها لوجه حيث ان الونيت أخذ الاتجاه 
والذي كان يسه معه سيارة العائلة وقد نتج عن ذلك 
وفاة سبعة اشخاص من العائلة في الحال واسابة الطفلين اصابة 
7 خحلجة نقلا على اثرها الى مستشفى شقراء فالرياض ولم يحسب 
سائق الوتيت بأى اذى . 

وقد باشزمرورمدينة شقراء الحادث بالحال وبدا في احراء 


التحقيق اللازم. 












البحار فى الاسكندرنية 31 

القاهمرة ‏ 1.ف .با . 

يعقد بالاسكندرية في ”© سسبتمبر 
القادم المؤتمر الدولي لعلوم البحار 
بمناسبة مرور 5٠0‏ عاما على رحلة 
الباخرة (مباحث) العلمية لدراسة 
الظواهر البحرية في المحيط الهندي 
والتي اشترك فيها العالم الانجليزي 
جون موري والعالمان المصريان 
الدكتور حسسين قوري والمرحوم 
عبد القتاح محمد . 

يشترك في المؤتمر ١3١‏ من علماء 
افريقيا واورويا وامريكا والدول العربية 















واللجنة الدولية لعلوم البحار . 


وجامعة الاسكندرية ومنظمة” اليونسكو” ( 




















مداطق ابطالية 
متعددة تتعرضص 


لهزات عنيفة! 


الاش . 


. صرميدة نيومسجة : 


تيد رصن مؤسصة اليمامة الصصقية 


حسني ميارك يفتتح 





غداالمؤتمار الأول 


للمصريين المقيسمن في الخارج 58 


روما/كونا: 

تعرضت عدة مناطق ايطالية لهزات 
ارضية عتيفة تنوعت فى قوتها دون ان 
تسبب خسائر فى الأرواح والممتلكات . 
وتركزت الهزات فى منطقة لازيو التي تشكل 
روما مركزها ومناطق الجنوب قرب مديتة 
تايولى وفى اقليم ابروزى حيث ترك الناس 
منازلهم ليلة امس من جراء الخوف وفضلوا 
النوم في العراء . ووقعت صباح اليوم هزة 


القاهرة اق .٠ن :31١‏ 

يفتتح هنا يوم غد (الاثنين) المؤتمر 
الأول للمصريين المقيمين في الخارج 
ويستمر حتى 15 اغسطس الجالي . 

ويناقشى المؤتمر الذي يفتتحه 
الرئيس المصريي محمد حسني مبارك 
عددا من الموضوعات التي تهم 
المحريين العاملين في الخارج من 
بينها اساليب ربطهم يالوطن ثقافياً 
وسياسيا والمشكلات الخاصة بالتجنيد 
والتدريب وطرق الاستثمار والتهيلات 
المتاحة لتوظيف آموال المصريين 
العاملين بالخارج وامكانية فتح بنوك 
وطنية في أماكن تجمعاتهم خارج 


مصير 

كما يناقش المؤتمر سبل تنظيم سفر 
المصريين الراغيين قي العمل 
بالخارج . 





وتنيثق. عن المؤتمر اريع لجان مي 

لجنة رعاية المصريين في الخارج . 
واللجنة الاقتصادية . ولجنة القوى 
العاملة والتدريب والتنمية الاقتصادية 
. واجنة التامينات والاسكان . 


فى مديئة بوزولي قرب نايولي وهى الهزة 
السابعة تباعا في هذه المنطقة مند مساء 
امس الأول . وقامت مراكز الارصاد هنا 
باصدار بيانات مفصلة عن قوة هذه الهزات 
ومراكرها ومداها وطالبت المواطئين من 
خلال التأكيد على ان جميع الهزات تدخل 
في نيلاق الحركات الجيولوجدة فى اعماق 
الأرضى وانها لاتشكل اي خطر باعتبار هذه 
المنطاق زلزالية ومعرضة لهذه الظواهر 
باستمرار . 4 





3 

كتب ‏ عبد الرؤوف باجي 1 

يعد ان اصبح بالامكان مشاهدة ا 

. الارسال التلفزيوني المصري ببعض | 

مناطق المملكة وكذلك متاهدة | 

. الارسال التلفزيوني السعودي ببعض ا 

مناطق القاهرة فقد وافق معاي الورير 1 

' المصري لشئون الاعلام صفوت | 
الشريف ان يخصصي فترتين مدتهما 
عشر دقائق للارسال التلهريوني وذلك 

0 


مما شاه > ”أ ريد 95 
7 1 
قي واذدىق 
1 
بور ئحار يحد ذخ 35 


عبد الرؤرم دجي 
ضمن التنسيق القائم بين اماه 
اجدة 2 الآثار عَكّد تم اكنشاف» 


مجموعة من الآثار في وادي بريمآإن 
سمال شرق جدة وبرحع تاريخ هذه 
الآثار الى (0٠٠؟)‏ سنة 


الاخوة الأجائب العاملين بالخطوط 


السعوديه وذكر مصدر بامانة جدة ان 


الاثسدار التسدي اكتشقات 
معبارهة عن رسومات ونقوشر وقد عملت 
الاجرا-'ت اللازمة لحمايتها مع ادارة 

















عط كككتمالة :ننه وصلام؟ ييه السقاق ‏ 












تاصرالقرعاوق: بطلاة البارعية 





كتب/ محمد العصيمي: 

من منطلق الواجب والضرورة في توفيركافة ما من 
شائه ايجاد أقضل وذ ضع صحي بال مملكة كان 
لمستشفى القوات المسلحة بالرياض محثلا بقسم 
العظام قيه احراز قصب السيق على مستشفيبات 
المملكة في انشاء وتجهيز قسم للعظام بالستشقق 
يخدم اغراض الاطراف الصناعية للمرضى الذين 
تعرضوا للبتر قي احد اعضائهم أو بعضها وكذلك 
المرضى الذين يعانون من قصر اوطول في احد 
الاعضاء نتيجة تعرضهم لمرض معين اواثنساء 
تعرضهم للحادث اومن خلال عملية التجيير للعضو 
المصاب في القسم المختص في المستشفى. 

ويخدم قسم الاطراف الصناعية بالمستشة 
العسكري كافة المرضى المحتاجين لهذه الاطراف 
سواء اكاتت أصاباتهم في الاطراف الطبيعية العليا او 
السقلى. 

ويعتبرهذا القسم مكتمل التجهيزات من حيث 
العاملين يه والذين تم ايفادهم من دولة متقدمة في 
هذا المجال ولا من حيث تلبية احتياجات الاطراف 
مهما كانت ظروفها ومقاساتها. 

ويذكر الدكتور عطار استشاري جراحة العظام في 
الملستشفى بان العاملين في هذا القسم قلة نادرة في 
العالم من حيث تخصصهم الا انه ونتيجة للتقدم 
الصحىي بالمعلكة ققد تم ايفاد عشرة منهم للعمل 
بالقسم على امل ان يزّداد عددهم في المستقبل ليصل 
الى الحد الذى نستطيع به ان نخدم كاقف-# مرضى 
الاطراف في المملكة. 








٠‏ قشم للاطراف المبناعيت هوالو. من نوعم.. 














































من الشيطان ومن لسان المرأة : ٠‏ 
فقدٍ رسم ثلاث نسياء 1 
(دالعات) ثلاثة من المناشير 
التي تصلح لقص التماسيج , 
وجعلني أتذكر يعض الكلدات 
الكاريكاتيرية عن لسان 0 
قيرتارد شو يقول :(اختر 
الناس الراديو ٠‏ وخلق ل 
جلت قدرته ‏ لسان المراة 8 
واليابانيون يقولون :( طول 
لسان المرأاة ثلاث بوصات .. 
لكته يستطيع أن يقتل رجلا 
| طوله ستة اقدام) وابراهيم 
المصرى يقول :( المراة 
تتنفس من لسانها) أما 
تولستوي فيقول :(تتحدث 
الفتاة للشاب قيل الزواج 5-5 
يعيتيها ٠‏ أما بعد الرواج فالويل 
! .. انها تحدثه بلسانها ) . 
وحين قيل للفيلسوف (ملتن) : 
ألا تعلم ابنتك لغة اخرى ؟ قال 
لسان واحد يكفي المرأة ! 
وهنالك مثل مجهول 
المصدر . وان لم تكن قائلته 
امراة فان قائله قد استعار 
لسانها وهو :راذا اردت أن 
تصتع حذاء متينا .. فاتخد 
جلده من لسان المرأة 32 وبيدو 
لي ان الرجل يتحامل على 
المرأة فهو لا بريدها مطيعة 
فقط وائما يريدها خرساء أيضاء 
وليتنا نظفر برسالة 
ماجستير عن أسباب (طول 
اللسان) عند المرأة فهو اهم 5 
من موضوعات اليرقع والكيسة 
بالدجاج والكبسة باللحم ! 
ويبدى لي والله اعلم ‏ 
المرأة لا يطول لسانها الا على 
الرجل الذي يغليها ويقهرها 
بدون ميرر ويهضمها حقها 
ولهذ! النوع نذكر قول معاوية : 
(ما غليهن الالثيم وما غلبن الا + 
الكريم) ونذكر مثلا آخر دبدى ؛ 
أته اطلق من منشار نسائي 
يشيه كاريكاتير الفنان الخنيفر: 
( الذي يشعربأنه اقوى من 
المرأة .. لا يمكن أن يكون الا 
.. امراة اخرى ..!) . 
اخيرا قان لسان المراة ليس 
هى كل اسلحتها , فهناك اقوى / 
تيار مائي على وجه الارض : 


ل ا ل ل 0ك 





وجي مهناك معنا مص مهم ترج سر جد ع 5ن الب عه اسه هم واروب وملاة منج لجال ست م جتن 


: وي ب ب ممصي ممم وه ونه عمجو جو لصرروم دعوتت 
ممصج و عسو سرج ع ما اج ومس متسس جه عمجم وميه سنس ممصو عد مط 


أوضح التقريير السبوي عن 
التنمية الذي يعيده البنك الدوي 


للانشاء والتعميران اسعار البترول 
سوف ترتعع خلال هذا العقد بنسبة 


كرا ؤ المانة كل عام وحتى 155١م‏ 


في استراليا 







مودمر عالي ودكر التقرير ان الاسعار ستصل 
للطاقة الشمسدة .. | | | عام *6٠١الىمستوىاملمن‏ 
بيرس /واس: 0 الحد الاقصى الدى وصلت اليه ف 
يعقد غدا الاثنين يمديتة بيرس عام *1148هم مشبيرا الى ان هذه 
باسنراليا للؤتمر العالي للطاقة التقديرات تسشسد الى ترايد 








الشمسية الذي تشارك فيه ٠١‏ دولة. 

ويتاقش خلال اجتماعات المؤتمر 
التى تستغرق خمسة آيام عدد من 
أالوضوعات منها تخزين 
الشمسية والوسائل الحديثة لتوليد 
الكهرياء من قطاقة الشمسية. 


الاحتياجات الناتحة عن زايد سرعه 
النموالى حائب السياسات الداعية 
للحفاظ على الطاقة واستحداث انوا غ 





حديدة منها 








جهازتخصاية للمسازل 
2000000 52523 1 
عه مم (لصياننر (ررضددلت 

كن وود : عبانتحليه للمنائل يمل بالاررياء ٠‏ فرك واد 

يك -ه الوب ماء نعَنسها عرفا فيس الوا ش وان درم ديلتترك 

الس عالزاة 2-٠‏ يمذء من ا ملبون يسبل مدل نه الَف ربل ٠‏ 

يام مدكي يرا نلك ولهزبيى ابإيضاع تنص ل عل لف ونات/ 

مقر ع ره ؟ه 21/2٠١‏ لغعة تابع المق الأصز العام 









ف لقتعم 
الل ا 

6معلالوة.. 
> لمعته . 





بعس شرن مط اب ع لام فيه 4/771 



































